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I. Wiadomo, jak ważną odgrywa rolę w hydraulice, 
zrównanie zwane twierdzeniem Dantela Bernoullego, będą- 
ce całką zrównania ruchu ciała płynnego, a. m. całką wyra- 
żającą zasadę sił żywych. Jednakże, zrównanie to nie daje 
się stosować w zadaniach mających doniosłość dla praktyki, 
albowiem mieści ono w sobie prędkość oddzielnej cząsteczki 
cieczy poruszającej się po swej krążnej (f. trajectoire), 
a prędkość ta stanowi jedną z niewiadomych w rozwiązywa- 
nem zadaniu i może być określoną dopiero wtedy, gdy będą 
znalezione wszystkie pozostałe całki zrównania ruchu, co 
zresztą, w wielu razach, bywa wprost niemożebnem. 

Przy rozwiązywaniu wielu kwestyj praktycznych odno- 
Iszących się do biegu wody w rzekach, kanałach i rurach, ozna- 
czenie prędkości oddzielnej cząsteczki cieczy jest zbytecznem 
i wystarcza w zupełności, znalezienie prędkości średniej na 
każdem z przecięć poprzecznych. W celu otrzymania rzeczo- 
nych prędkości, należy zastąpić w zrównaniu Bernoullego, 
prędkość oddzielnej cząstki przez prędkość średnią, a więc, 
napisać zrównanie dla cząsteczki mającej taką prędkość. Po- 
stąpienie takie, jest oczywiście dozwolonem, ponieważ w każ- 
dej cieczy będącej w ruchu, znajdują się cząsteczki mające 
prędkość średnią ; jednakże, dopóki nie znajdziemy wszyst- 
kich całek zrównania ruchu, dopóty nie będzie znaną krążna 
rzeczonych cząsteczek, ani też wiadomem będzie ciśnienie 
jakiemu one podlegają podczas ruchu. Wynika stąd, że zró- 
wnanie Bernoullego, należy uważać za warunkowe, mające 
racyę bytu tylko w obec niektórych przypuszczeń, o stopniu 
dokładności których, bardzo często, nie można mieć nawet 
przybliżonego pojęcia. 

J. Boussinesq, w swej głośnej rozprawie p. n. „Essai sur 
la théorie des eaux courantes“, przedstawionej Akademii 
Nauk w Paryżu w r. 1872, wyprowadził z odpowiednią ści- 
słością, niezależnie od twierdzenia Bernoullego, zrównanie 
ruchu zawierające średnią prędkość żyły.  Zrównanie to, za- 
stępuje twierdzenie Bernoullego w zadaniach dotyczących 


praktyki, i ma tę nad niem przewagę, że odnosi się do wszel- 


kiego ruchu cieczy, podczas gdy Bernoulli wyprowadził zró- 
wnanie tylko dla ruchu trwałego (f. permanent). Jakkolwiek 
od chwili ogłoszenia rozprawy Boussinesqa, upłynęło już 
przeszło lat 16, to jednakże o ile mi się zdaje, na wnioski 
z jego pracy wypływające, nie zwrócono dotąd należytej 
uwagi. Z tego powodu, uważam za pożyteczne, wyprowadzić 
zrównanie Boussinesq'a i zastosować je przy rozwiązywaniu 
niektórych zagadnień. 

II. Jeżeli rozważając ruch cieczy, bierzemy pod uwa- 
gę opór hydrauliczny, naówczas korzystamy ze zrównań ru- 
chu Naviera : 
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w których: 

X, Y i Z... są rzutami na trzy osie wzajemnie do siebie 
prostopadłe, przyśpieszenia siły zewnętrznej działającej na 
całą objętość cieczy ; 

p... oznacza masę jednostki objętości cieczy; 


Wé Dea ciśnienie hydrodynamiczne wywierane w pun- 
kcie określonym współrzędnemi z, yi z; 
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w, v i w... są rzutami na trzy osie, prędkości cząsteczki, 

w ogólności zaś SPA BYLAM ig 
D Girls dż | Auf rych 

W zrównaniach powyższych, d oznacza różniczkę zu- 
pełną, zaś 0 różniczkę częściową. 

Mając zamiar rozważyć tylko niektóre kwestye odno- 
szące się do ruchu wody w rzekach, kanałach i rurach, przy- 
puszczam, że oddzielne cząsteczki wody bieżą w kierunku 
prostym i do siebie równoległym, a przeto, nadając osi X, 
kierunek równoległy do ogólnego ruchu cząsteczek, osi Y 
kierunek poziomy, zaś oś Z, biorąc w płaszczyznie pionowej 
na dół, i nazywając kąt utworzony przez kierunek biegu 
z poziomem, przez I, otrzymamy dla rzutu przyśpieszenia g 
siły ciężkości, na trzy osie, następujące współrzędne : 


E asgogin Tt Eent I Z=gcwl. 
Co się dotyczy rzutów prędkości, to dwa z nich, v i w należy 
uważać za bardzo małe w porównaniu z w i w skutek tego, 
zrównanie Naviera przyjmuje postać następującą : 
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Dwa ostatnie zrównania stwierdzają, że ciśnienie p w pła- 
szczyznie przecięcia poprzecznego, działa według praw hy- 
drostatyki, a więc, przecięcie tej płaszczyzny z powierzchnią 
otwartą (przypadek ten dotyczy rzek, kanałów i rur) da linię 
prostą 1 poziomą, co znaczy, że powierzchnia otwarta jest, 
cylindryczną z tworzącemi poziomemi i jest bardzo zbliżoną 
do płaszczyzny nachylonej do poziomu pod kątem Z. 

Jeżeli ciśnienie w punkcie położonym na osi z, i okre- 
ślonym przez odciętą © = $, oznaczymy przez p, to ostatnie 
zrównanie po zcałkowaniu daje : 


p=p-kgpzcosl=mAzcoslI. . . . (8). 


Różniczkując zrównanie (3) względem x, lub też, co na 
jedno wychodzi, względem łuku krążnej s, otrzymamy: 
dp dp dp, q r skutek t i 7 A A 
Ja 0s Aen i W Skutek tego, pierwsze ze zrównań (2) 
będzie można napisać : 


; 1 an, B 1 du 
Rut se e | — zx 
A da A 9 (u) PRT A (4). 


Do zrównania (4) należy dołączyć warunek ciągłości cieczy : 


di du ów __ 
ES SE 


Obecnie, powyżej postawiony warunek, nic określonego dać 
nam nie może, gdyż, jakkolwiek vi w uważamy za bardzo 
małe w porównaniu z w, to jednakże z tego nie wypływa by- 


PRZEM dp di 
najmniej, ażeby pochodne r i 37 miały być także bardzo 


; f g Òu ; s 
małemi w porównaniu z pochodną Ces ponieważ ta ostatnia, 


może być sama bardzo małą. 


Warunek ciągłości, może być w danym razie otrzyma- 
ny jeszcze w sposób następujący : Weżmy dwa nieskończe- 
nie bliskie przecięcia poprzeczne żyły, znajdujące się jedno 
od drugiego w odległości òs. Niechaj o będzie płaszczyzną 
pierwszego przecięcia, zaś V średnią prędkością położonych 
na niem cząsteczek, W tym razie, o Vòt, oznacza obję- 
tość wody przechodzącej przez dane przecięcie w czasie di 
Dla objętości wody przepływającej przez drugie przecięcie, 


mamy wyrażenie Ier Ę cz 


elt, tak że w przeciągu 
1 
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czasu òt, Ven wody pomiędzy dwoma przecięciami, po- 
większa się o af 35)95* dt. 


Jeżeli objętość zwiększa się, to powinno nastąpić zwię- 
ge się przecięcia, które w cząsteczce czasu 0ł stanowi 


E SI a więc otrzymamy następujące zrównania : 


S 
06 m: RER. ONE 
i 71 -08= ds. di albo st — H 
ð ON 5 
albo też >+, =0 (5) 


przyczem Q=ocV (6). 
Zrównanie (5) wykazuje, że wielkości Qi o są pochodnemi 
częściowemi : ée: względem ż, a druga względem s, pe- 
wnej funkcyi £ i s, której różniczka zupełna jest - 


Q0t— ads. 


Zrównanie (4) będzie bardzo ważnem dla wniosków prakty- 
eznych, jeżeli je postawimy w zależności od średniej prędko- 
ści V przecięcia c. W tym celu, pomnóżmy to zrównanie 
przez ds i weźmy całkę rozciągniętą na całą płaszczyznę o. 


Naówczas otrzymamy : 
(sin 7— 2 7)a+- + Pee [da 


Ponieważ siła tarcia wewnętrznego, w każdym razie, jest 
wywołaną przez wzajemne działanie sąsiednich cząstecze 
płynu, przeto, dla każdej pary takich cząsteczek, siły na nie 
działające tworzą siły równe co do wielkości i wprost prze- 


ciwne co do kierunku. A zatem, całka J Bę (u).06 spro- 
wadza się tylko do sumy tych z jej glementów, które odno- 
szą się do cząsteczek podległych tarciu zewnętrznemu, a a więc 
do położonych na zwilżonym obwodzie przecięcia. 

Niechaj y oznacza obwód, zaś u, prędkość na jego ele- 
mencie òy; wtedy, zgodnie z doświadczeniami można przy- 
jać że 


T 3+(020=— fa U930X, 
H 


w tym zaś razie, gdy prędkość w, i spółczynnik b, można bę- 
dzie uważać jako stałe, na całym obwodzie 4, otr zymamy: 


zl Bę (u)00 = (8). 


— by Mie? X 


Oczywiście, że spółczynnik 0, zależy w yłącznie od fizy- 
cznych własności koryta (ścianek i dna) i może być otrzyma- 
ny jedynie drogą doświadczeń. 


Przechodzimy obecnie do określenia całki [a Ti do. 
W tym celu, obliczmy przyrost w czasie at, ilości ruchu ma- 


sy ABCD żyły zawartej pomiędzy przecięciami a, i ay 0d- 
powiadającemi wartościom odciętej «x równym s, i st 


Fig, 1. 


Jeden z nieskończenie małych elementów objętości ABCD 
ma masę pósóa, a więc, ilość ruchu.tej masy, równa się 
puódcós, zaś ilość ruchu nieskończenie cienkiej warstwy Zza- 
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wartej pomiędzy przecięciami odpowiadającemi odciętym 
sis--ós będzie pòs | uda; 


G 


masy ABCD, będzie: p ("o fuos. 
So o 
Po upływie elementu czasu 04, masa ABCD przejdzie 
Ww E A BO D. przyczem prędkość u będzie wyno- 


siła REL di * dt, a więc, poszukiwany przyrost ilości ruchu 
masy ABCD wyrazi się przez : 


D? ein 


To ostatnie wyrażenie, s" różnicę ilości ruchu ma- 
sy ABCD i masy A'B'CD'. Różnicę tę, można otrzymać je- 
szcze inną drogą. Jak to powyżej wykazaliśmy, ilość ruchu 


wreszcie, ilość ruchu całej 


(A). 


masy ABCD wyraża się przez p je ds J uóc. Następnie, 
So G 

gdyby ruch był trwały, to w chwili £-Hdź, ilość ruchu masy 

zawartej pomiędzy przecięciami odpowiadającemi odciętym 

So la, byłaby taka sama jak w chwili ż; jednakże w ruchu 

nietrwałym (t. non permanent), masa zawarta pomiędzy rze- 

czonemi WSIE: otrzyma przyrost ilości ruchu równy 


lat! oe 


Sege doda ilości ruchu masy CDC'D' a odejmie od nie- 
go ilość ruchu masy AB4'B, to otrzyma się przyrost ilości 
ruchu równy znalezionemu już w wyrażeniu (A). Ponieważ 


masa CDC'D' równa się p 


uóc. Jeżeli się zatem, do tego ostatniego 


J w, òt òs, , przeto ilość jej ruchu 


Sı 


będzie p faot. EI platte Tak samo, odnośnie 


Sı 


ilości ruchu masy ABA'B' otrzymamy pòt | u,”ð5,, a prze- 


to, mamy zrównanie So 


du 
E zę da SE oe vis -Lrät läis, — 
G KI 


— pół | Uo? d So 


So 


które , po skróceniu o pòt daje : 


Jas du Tse? Sek 20 c. 
So Ki 


di PR = 
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Jeżeli przypuścimy Ze 


Ju0=cV i Jä setz (9), 

G G 

wtedy ostatecznie otrzymamy 
[rs 260) dad z: - (10). 
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W ostatniem zrównaniu (10) V jest średnią prędkością 
na przecięciu; zaś a V? średnią wartością kwadratów prędko- 
ści na tem przecięciu. Spółczynnik «a, jak wiadomo, bywa 
zawsze nieco większym od jedności .i zależy od figury prze- 
cięcia. Dla wszelkich przecięć spotykanych w praktyce, 
a nie wiele się różni od 1,10. Ponieważ 


0(GV3) _ 0(6V.V) _ „„0(0V) PoE 
sg Wór M UO 
zaś na mocy zrównania (5) 
ò (òV òS 
SE =— JE? przeto : 
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òV ò V d 
z «rar |= — 1) v$ (14). 


Zamiast więc zrównania (7) możemy obecnie napisać : 


f T : x 1 -0V x (57) — 
s dz p TRA òt SES 29 
a—1l Fòs 


Pozostaje tylko, w zrównanie (12), zamiast wyrazu zawiera- 
jącego prędkość v, wprowadzić wyraz zależący od średniej 
prędkości żyły, V. Oczywiście; że owa średnia prędkość 
przecięcia, V pozostaje w prostej zależności od prędkości w 
na obwodzie cieczy, i w przypadku ruchu najmniej złożone- 
go, gdy wszystkie przecięcia poprzeczne żyły można uważać 
za równe sobie i gdy ruch jest trwały, możemy wyrazić rze- 
czoną zależność, przez btto? =bV*. Spółczynnika b, należa- 
łoby szukać na drodze doświadczeń ; byłby on zależnym od 
figury przecięcia poprzecznego, chociażby nawet spółczynnik 
b, nie był od niej zawisłym.— Drogą doświadczeń określono, 
że spółczynnik b, zmienia się bardzo mało ze zmianą kształtu 
przecięcia, tak, że można przyjąć dla przecięć okrągłych 
get b = 0,00036, a dla prostokątnych (rzeki i kanały), 

= 0,0004. Jeżeli przecięcia poprzeczne żyły, znacznie się 
pomiędzy sobą różnią, to zależność między prędkościami to 
i V będzie daleko więcej złożoną. W rzeczy samej, wzór wy- 
rażający tę zależność, powinien być ogólnym t. j. nadawać 
się dla wszelkich przecięć, i dla tego, w zależności prędkości 
w, od V, powinna się uwydatniać zarówno zmiana prędkości 
przy przejściu od jednego przecięcia do drugiego jak i zmien- 
ność prędkości na danem przecięciu, a wreszcie i zmienność sa- 
mego przecięcia. Obecnie, nie będziemy się zagłębiali w przy- 
taczanie tych wywodów na zasadzie których Boussinesq do- 
szedł do wzorów wyrażających zależność prędkości w, od V, 
gdyż wypadłoby w tym celu powtórzyć całą prawie rozprawę, 
obejmującą około 700 stronie in-4'. Skorzystamy jednakże 
ze wzoru, bez wyprowadzania takowego. 


Wzór Boussinesq'a jest następujący ` 
d (DP òy 
wart oml +e (P) 
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Ponieważ trzy ostatnie wyrazy drugiej strony powyższego 
zrównania, są zupełnie takiej samej formy jak ostatnie trzy 
wyrazy drugiej strony zrównania (12), to wynika stąd, że 
chcąc zrównanie (12) postawić w zależności tylko od średniej 
prędkości V, należy w niem wyraz 2, to? x zastąpić przez 
wyraz b Uk i równocześnie zmienić wartość liczebną spół- 
czynników trzech ostatnich wyrazów drugiej strony. Wtedy, 
zamiast zrównania (12) otrzymamy: 


Am ŚSŚSCSCSCCĆŚŚŚCoVSCVCVścc ren AN Do 


LEO ZU EE 0[V3y, Bak äs 
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w którem, jak wiadomo, a = 1,12; Bas 1,046; 4 = 0,15. 
Zrównanie (13) i zrównanie 


EE 0(sV) __ 
zywa ef, OE PORZC A 


są to właśnie te zrównania Boussinesq'a, na które chciałem 
zwrócić uwagę czytelników „Przeglądu*. 

Ponieważ wartość liczebna spółczynnika ß zbliżona jest 
bardzo do jedności, zaś wartość liczebna spółczynnika y nie 
wiele się różni od a — 1, to ostatnie trzy wyrazy w zrówna- 
niu (13) można napisać w takim kształcie jaki miały w zró- 
wnaniu (12). Inaczej mówiąc, we wszystkich przypadkach 
można przyjąć z dostateczną dokładnością że b, t? =bP2, 
A zatem, zamiast zrównania (12) otrzymamy : 


in T— L 970 pa.X. 5; (57) 1 07 
pom Wlać DE * OT 
a—l H 0a 
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Zrównania (14) i (15) w przypadku ruchu trwałego 
mają kształt następujący : 


` dg SK: d Dä ; 
sin 7—5 D it © a E 
(16) 
0 (a V) -0 
bere ) 


albo też, wprowadzając zamiast średniej prędkości V wyda- 
tek Q, czyli przyjmując że V = —- otrzymamy : 


wez 1 dm 
sin Z — — Sr 
(17). 


J eżeli w rzekach i kanałach otwartych, skierujemy oś æ po 

powierzchni wody, p, należy uważać za ciśnienie atmosfery- 

czne, które na całej powierzchni prądu przyjąć wypada jako 
0 Po 


stałe. Z tego powodu, żę = 0, zaś 
P 2 a da 
sin Je Ze (s — a (18). 


Jeżeli przytem i ruch będzie jednostajnym czyli poprzeczne 
przecięcie prądu będzie stałem, wtedy : 


Q 


2 
sin [=b -7 X (19). 


Wreszcie, w przypadku ruchu trwałego w rurach ze stałą 
S 


średnicą , z; = 0 awtedy: 


SE E EC 


s 1 
SET p J = e X" (20). 


y, ostatnim wzorze, pochodną 5h , można zastąpić 
ma. , gdy L oznacza długość przewodu (rury), P 


przez —r 
ciśnienie na początku, zaś p w końcu rury. (D. n.) 


184 


O E E EE 


PIŚMIENNICTWA TECHNICZNEGO 


W POLSCE. 


PRZEZ 
Fe fi ksa Huc farse wo h iego. 


(Dokończenie), 


—os— 


Na wstępie zabawy trzeciej, tak określa Solski ciśnie- 
nie hydrostatyczne ` Cięszkość Wody, iedna iest materyalna albo 
przyrodzona, ktora idzie z wielkości, albo z grubości.... Druga CIęsz- 
kość iest przypadkowa: ktorey woda nabywa z rozłożystości albo 
rościągnienia w gorę, w dłuszszych rurach : ktora tę ma własność, 
że przemaga owę pierwszą materyalną: Poniewaź choć będzie wię- 
cey wody w rurze krotszey pękatey, przemoże ią woda w rurze 
dłuszszej subtelney. Zwać ią będę Cięszkością przypadkową, albo 
Cieszkością z długości albo z rozciągnienia w gorę. 

Zasady hydromechaniki podaje krótko i ogólnikowo, na 
podstawie Archimedesa i Stevina. bez uwzględnienia odkry- 
cia Toricellego. Niemożność podniesienia wody w rurze 
pompy ssącej po nad 32 stopy, w myśl starożytnego podania 
że natura próżni nie znosi, tłumaczy temi słowy: ciężar wody 
rościągnioney w gorę na łokci 18 albo na 12, w rurach, wyciąga 
z wody powietrze, y nim rurkę napełniaiąc, rozrywa płynienie wody : 
Nieiako obieraiąc raczey przemianę w powietrze, aniżeli zadawanie 
sobie gwałtu w przemaganiu cięszkością swoią, inszą lżeyszą. ZA to 
ruch wody w syfonie objaśnia jasno i ściśle. 

Po krótkich wzmiankach „o znalezieniu wody w ziemi* 
i „o znakach wody zdrowey*, następują nauki „o prowadze- 
niu wody po ziemi: y ważeniu wod ciekących*. Kto chce 
a mieysca na mieysce prowadzić wodę do sadzawki, stawu, fontany, 
młyna, kuźnice, folusza, papiernie ; potrzeba aby wierzch sadzawki, 
stawu, fontany, pogrodki, młyna, kuźnice, folusza, papiernie etc : 
był niszszy od wierzchu zrzodła, albo inszey wody, ktorą chcesz pro- 
wadzić. Inaczey choćbyś wodzie bił rowy na sto mil, y daley, 
w mierze stanie, a nie popłynie, Przeto nim poprowadzisz wodę 
z mieysca na mieysce, poważyć ie słuszną , jeżeli są jednakowey 
wysokości: albo ktore z nich niszsze. Jako praktyczne narzę- 
dzie niwelacyjne zaleca węgielnicę i opisuje szczegółowo 
sposób jej użycia, przedstawiając takowy na figurze (fig. 5)”. 
Mówi dalej „o ważeniu skoku wody płynącej“ i jak „gdy SIĘ 
trafi gora między dwiema placami zważyć ktory z nich niz- 
szy“. Zamyka rzecz o niwelacyi uwagą: Cardanus?) libro 1 da 
subtilitate tylko piędzi iedney potrzebuie dla wody płynącey z miey- 
sca na mieysce przez krokow 1000. To pewnieysza, że ktore miey- 
sce odległe od drugiego na ćwierć mile jest niszsze połłokciem 1€- 
dnym; do tego się woda ciągnie, A im kto większy spad opatrzy 
wodzie, tym bystrzey popłynie. w ak s 

Część czwarta zabawy trzeciej obejmuje szczego 7 
„o ciągnieniu wody z studzien*. Solski opisuje najprzód AŚ 
łą pompkę ręczną drewnianą dla płytkich studzien, dalej 
zwykły nasz wiejski żóraw, oraz zastosowanie kołowrotów 
poziomego i pionowego i kół zębatych do ciągnienia wody ze 
studzien głębokich. Następnie roztrząsa szczegółowo budowę 
pomp i sposoby wprawiania ich w ruch, za pomocą kół Nag 
szących na rzekach lub kół w których ludzie chodzą, Wre- 
szcie mówi o ustroju pomp podwójnych. Przedstawione na 


fig. 6 użycie pompy podwójnej tak objaśnia ` Niech będą dwie 


rury z zamkami, z tłokami y z laskami, wiszącemiey na żorawku 
rownych części od swornia, według poprzedzaiących nauk. Przyday- 
że poręcze ktoregoby się mogł człowiek trzymać stoiący na żoraw- 
ku. Gdy nogami, raz lewą, drugi raz prawą naciskać będzie na 


1) 3) 56) Por. tab. VIII dołącz. do zesz. za maj-czerwiec Przegl. 
Techn. z r. b. e 

2) Cardanus lub Cardano (ur. 1501, zm. 1576), słynny z TOZWIĄZA- 
nia równań trzeciego stopnia, wydał dzieło de Subtilitate, streszczające 
współczesne wiadomości naukowe a zawierające przytem wiele oryginal- 
nych poglądów autora w dziedzinie nauk fizyko-matematycznych. 
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przemiany laski pompow ; dokaże pompowania wody dwiema rura- 
mi bardzo łatwo. Opisuje dalej inne przyrządy do podnosze- 
nia wody, mianowicie śrubę Archimedesa, elewator skrzyn- 
kowy (który nazywa „wiaderkami*, nadmieniając że tako- 
wych używają w ogrodach Konstantynopola) poruszany już 
to kieratem, już ręcznie korbą przez pośrednictwo kół zęba- 
tych, już wreszcie za pomocą wiatraka. O tym ostatnim sy- 
stemie wprawiania w ruch elewatorów skrzynkowych mówi: 
Machin takowych jest kilka w Warszawie, z nich tego się nauczy 
rzemieślnik na oko, czego w tey nauce nie zrozumie. Urządzenie 
jest następujące (fig.7)%: koło wiatrowe o osi pionowej fd dh 
„z skrzynkami skorzanymiey albo z płotna woskowanego, 
ktoreby mogły brać siła wiatru*, umieszczone jest wewnątrz 
bębna, którego ściany nie są przedstawione na figurze a któ- 
ry może się swobodnie i niezależnie od koła wiatrowego 
obracać około osi. Wiatr wpada na koło wiatrowe przez 
otwór w bębnie. który automatycznie zwraca ku wiatrowi 
chorągiewka z deski w kształcie pawia, stale z bębnem poła- 
czona. Na osi koła wiatrowego osadzone są „cewy“ G, za- 
zębiające o koło zębate Æ, osadzone na wale CD „z wiader- 
kami rozłożonemi po sznurach F'B, ktorych wiaderek figura 
w tablicy nie ma*. Na zakończenie części czwartej opisuje 
Solski zastosowanie kieratu do ciągnienia worów z surowicą 
„na mieyscach , gdzie surowicę na soli warzenie czerpaią 
z głębokich studzien*. 

W części piątej „o pędzeniu wody na wysokie miey- 
sca* opisuje Solski machiny do podnoszenia wody zestawia- 
ne w pewnej liczbie w budynkach, które nazywa rurmuszami, 
odpowiadających obecnym zakładom pomp wodociągowych. 
Mówi więc szczegółowo o urządzaniu potężniejszych pomp, 
o zastosowaniu elewatorów skrzynkowych do podnoszenia 
wody i o zestawianiu kilku pomp razem i ich wprawianiu 
w ruch różnemi sposobami. jak np. przedstawione na fig. 8, 
gdzie wał V Y ma drągi X dla ludzi i dyszel rr dla bydła, 
a przez pośrednictwo odpowiedniego mechanizmu wprawia 
w ruch trzy pompy CD, Gi H. Opisuje jak „rurmusz w Au- 
guście Mieście*) nad rzeką, prowadzi wodę z rzeki do miasta 
trąbami obwinionymiey na walcach** (fig. 9)5 a dalej podaje 
dość oryginalną machinę do podnoszenia wody, poruszaną 
przez koło wodne a składającą się z osadzonego na tymże 
samym wale koła z dzbankami (fig. 10)9, które „mają długą 
szyję na cztery albo na pięć calow, miernie szeroką y brzu- 
chy spore. Z tyłu płaskie z uchami mocnymi*. Rozwodzi się 
następnie: nad podnoszeniem wody za pomocą zwykłych wia- 
der na sznurach, wprawianych w ruch już to kieratem już za 
pomocą koła wodnego, podnoszeniem za pomocą pomp poru- 
szanych wodą bieżąca, która nadaje ruch za pośrednictwem 
wiader kolejno napełnianych i wypróżnianych it. p. Wspomina 
wreszcie że „rurmusz Gdański to ma osobliwego ` że koło 
skrzynczaste pędzi wodę tłokami w fasę dość szeroką, y wyso- 
ką na kilkanaście łokci, otwieralną z boku dla chędożenia: kto- 
ra pod wierzchem przez kratę rozdaie wodę rurom*. Szkoda że 
w tej części zbyt wiele miejsca i najlepsze figury?) poświęca 
Solski drobiazgowemu przedstawieniu dwóch odmian drugiej 
machiny o biegu nieustannym. własnego pomysłu, których 
ruchowi staje na przeszkodzie nieposiadanie „likworu takie- 
go ktoryby dwa razy więcey* albo przynajmniej „tyleż cię- 
żał w rurze stoiącey do gory, ile zebrany w statku jakim“. 

Szósta część traktować miała o wynalazkach wodnych 
„Jacobi de Strada a Rosberg“, zawartych w księdze wydanej 
przez jego wnuka Oktawiusza w r. 1617 z figurami na blasze 
rzniętymiey ; ktore tyłko pokazuią, częścią iako prowadzić wodę do 
gory: częścią iako wody użyć do mełcia, do stęp, do foluszow 
y w kuźniach do miechow y do młota, Z powodu jednak braku 
funduszów na kosztowne ryciny, Solski rzecz tę zupełnie 
wypuścił, przechodząc wprost do części siódmej „o fonta- 
nach*. Mówiąc tam najprzód o sposobie prowadzenia wody 
do fontan, gdy rurami tłoczyć ją trzeba, zaznacza: aby rur 
lubo glinianych wypalonych, lubo ołownych, lubo miedzianych, lubo 
żelaznych poprzedzających końce, wchodziły w następuiące rury, 


+) Augsburg. j 

1) Tablice XXII i XXIII. Ta ostatnia, ryta na miedzi, z podpi- 
sem Joan, Alexan. Gorczyn scul. odbita jest z kliszy, która już przedtem . 
służyła Solskiemu przy wydawaniu broszury łacińskiej o perpetuum mo- 
bile w r. 1663. W exemplarzach też, jakie mamy pod ręką, tablica ta 
w broszurze łacińskiej wychodzi znacznie czyściej niż w Architekcie, 
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dla snadnieyszego płynienia wody. Rury gliniane wapnem gaszonym 
oleiem na stosugach lepią, Rury drewniane buxami szerokimi spa- 
iane bywaią. Dla ich trwałości, y żeby nie marzły; głęboko w zie- 
mię potrzeba ie wpuszczać... Drzewo na rury obieramy sosnę, 
świerk, olszą, Rur ołownych długość może bydź na stop dziesięć : 
światło na trzy palce, iakie przypadnie z blachy szerokiey na pal- 
cow dziewięć przed żwinieniem na rurę. W nauce „o własno- 
ściach światła albo dziur w rurach, ktorymiey wypada woda“, 
utrzymuje : że jeżeli z dwóch naczyń pełnych jedno jest dwa 
razy wyższe od drugiego, to tym samym otworem w dnie 
wypłynie z pierwszego cztery razy więcej wody niż z dru- 
giego. Imnemi słowy, uważa wydatek jako proporcyonalny 
do kwadratu z wysokości poziomu wody w naczyniu po nad 
otworem, podczas gdy Toricelli jeszcze w pierwszej połowie 
XVII-go wieku odkrył istotne prawo wypływu cieczy z na- 
czyń przez otwory, polegające na proporcyonalności wydatku 
do pierwiastku kwadratowego z wysokości. Inne uwagi Sol- 
skiego nad wypływem cieczy z naczyń są prawdziwe ale czy- 
sto ogólnikowe. I tak np. mówi: Woda z rury spadaiąca nawi- 
sem 1), sporzey wypada, niżeli prosto wypływająca z rury w rynnę 
albo w strumień: Gdyż tak z rynny, iako y z strumienia bierze nieia- 
ki opor: a spadaiąca nawisem, pociąga tę, ktora ieszeze niewypa- 
dła z rury. Rzecz o fontannach zbywa zresztą Solski mało- 
znaczącemi wzmiankami i przechodzi do części VIII-ej, tra- 
ktującej o zegarach wodnych. : 

Porządnym ludziom rzecz przykra (mówi Solski), przeby- 
wać bez Zegara, y nie wiedzieć o godzinie, zwłaszcza we dni y w no- 
cy niepogodne, w ktore kompasy słoneczne, Miesięczne, y na gwia- 
zdy, używania nie pozwolą. Gdy tedy przytrafi się takowym chwile 
iaką pomieszkać na mieyscu, gdzie Zegaru ściennego, stołowego albo 
pektoralika 2) nie masz; mogą sobie dogodzić wodnym Zegarem, 
ktorych tu trzy opiszę, poprzedziwszy z Zegarkiem wodnym wywro- 
tnym, służącym na kwaterę 3), pół godziny, albo godzinę, do upo- 
dobania. Przydam y wodny Excytarz 4) rzecz bardzo wygodna a nie 
trudna, ktoregom doświadczył na usłudze zapowietrzonym roku 
1653 w Krośnie. 

Zegar wodny na 12 godzin składa się z naczynia. z któ- 
rego woda małym otworkiem wycieka w przeciągu tego cza- 
su. łódka, na poziomie wody w naczyniu, opadając pociąga 
sznurek, nawinięty na krążku. Wał krążka obraca skazów- 
kę godzinną. Kółko z ząbkami na tymże wale osadzone może 
poruszać co godzina dzwonek. „Drugi zegar wodny łatwiej- 
szy* polega na tem, że na łódce wyżej wzmiankowanej osa- 
dzony jest drążek z ptaszkiem, który opadając razem z po- 
ziomem wody, wskazuje godziny na obok umieszczonej ta- 
bliczee z odpowiednią podziałką. Trzeci zegar „dziwnie mi- 
sterny*, wprawiany jest w ruch przez opadanie ciężaru, 
zawieszonego na sznurku, przewiniętym w koło wału ska- 
zówkowego,—woda zaś, przeciekająca to na jedną to na dru- 
gą stronę beczki na tymże wale umieszczonej, służy jako 
przeciwwaga i sprawia że co godzinę ciężar się opuszcza 
i skazówkę na nową liczbę przesuwa. Budzik wreszcie, pra- 
wdopodobnie, równie jak i ostatni zegar, przez samego Sol- 
skiego obmyślany, składa się z naczynia, w które kapie woda. 
W naczyniu umieszczony pływak podnosi się wraz z przy- 
bytkiem wody. Doszedłszy do pewnej wysokości, drążek 
pływaka zrzuca odpowiednio umieszczony ciężar, a hałas tym 
spadkiem spowodowany budzi śpiącego. Na zakończenie wy- 
kładu o zegarach, jako środek ich regulowania, podaje Sol- 
ski tablicę wykreślną wschodu i zachodu słońca, dla wszyst- 
kich punktów ziemi, według dzieła ks. Woella jezuity, z r. 
1643 i uczy sposobu jej kreślenia i używania. 

Zamyka trzecią księgę Architekta część dziewiąta „o ró- 
żnych sposobach używania wody“, stanowiąca jakoby ency- 
klopedyą hydrauliczną, z czterdziestu czterech nauk złożoną. 
Są tam i praktyczne wskazówki i zabawki bez znaczenia, 
zestawione „porządkiem obiecadła5)*. Najprzód więc uczy 
Solski jak: „Bliskości piekła większey niektorych kraiów 
y miast wodą dochodzić“, opierając się na tem: „że piekło 
iest we srzodku ziemie* i „że woda płynie na niszsze miey- 
sca, to iest bliszsze srzodka ziemie : to iest piekła“. W nauce 


1) Pochyło. 

2) Zegarek do noszenia na piersiach (Linde). 
3) Kwandrans (Linde). 

4) Budzik. 

5) Abecadła. 
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następnej rozważa, że gdy z naczynia o bardzo wielkiej dłu- 
gości i szerokości, woda wycieka bardzo małym otworkiem, 
to poziom wody obniża się nadzwyczajnie wolno i na tej za- 
sadzie powstaje przeciwko systemowi Kopernika. Kopernik 
bowiem, jako jeden z dowodów obrotu ziemi, przytaczał nie- 
możebną do przypuszczenia olbrzymią szybkość gwiazd sta- 
łych, z jakąby w około ziemi w ciągu doby biegać musiały, — 
Solski zaś pisze że: ieżeli może bydź bieg poźnieyszy a po- 
Źniejszy ciekący wody, iako się pokazało, czemu ma bydź niepodobny 
bieg tak lotny gwiazd? y owszem ieszcze prędszy a prędszy gdyby 
wszechmogącemu Tworcy upodobało się było wyżey gwiazdę iaką 
osadzić, niżeli teraz osiada swoie mieysce, 

Z rozdziału opisującego ` „Do gaszenia ognia, gdy się 
iyma budynki, instrumenta*, dowiadujemy się o ówczesnym 
stanie rzeczy pod tym względem. W porzonnych Miastach 
miewaią skrzynie drewniane na czterech kołkach niskich, ze dwie- 
ma dyszelkami, ktorymi, gdy sie budynek iaki zapali w Mieście, to- 
czą skrzynię blisko niego, y z niey ciskaią wodę rurą śpiżową albo 
drewnianą, gdzie potrzeba na nawyszsze dachy. Instrument bardzo 
wygodny; zwłaszcza gdzie ogień przystąpić nie dopuści. Nastę- 
puje opis takiej sikawki drewnianej na kołach a dalej mię- 
dzy innemi opis kałamarza „dodaiącego sobie inkaustu bez 
przyłewania na czas długi*, systemu podobnego do używa- 
nych i dziś jeszcze kałamarzy o stałym poziomie atramentu. 
Opisuje także Solski podobną do kałamarza lampę olejną, 
nader pierwotną (fig. 11)*: Wywrociwszy wieżyczkę BC, aby 
legła horizontalnie; liy w framuszkę ÆDF, oliwę ktora przez dziurę 
C, pociecze do wieżyczki, poki się nie napełni. Potym ią postawi- 
wszy prosto, włoż knot bawełniany w stopę HGEF', jeżeli nie masz 
asbestowego, y zapal; będzie gorzała lampa y sama sobie dodawała 
oliwy, tym przemysłem. Ilekroć w stopie HG ER, wygore oliwa, tak, 
że dziurkę © w wieżyczce namniey pokaże, tyle razy powietrze wni- 
dzie w wieżyczkę, a z niey wybuchnie tyle oliwy, ile potrzeba 
w stopie HGF do zatopienia dziury C. Uczy dalej jak „Lawa- 
terz”) z prostego dzbanka uczynić* przez | past ae sy- 
fonu Z kurkiem zamykającym ramię dłuższ® Następują wska- 
zówki praktyczne, jak „Młynowi odmierzyć mieysce, w przy- 
zwoitey odległości od początku rowu, ktorym masz wodę 
prowadzić z rzeki“ a także jak „Monety fałsz pokazać wodą“. 
Mówiąc jak „obraz niewidomy z pewnego mieysca pokazać 
wodą albo stracić widomy*, opisuje skutki refrakcyi, ale 
zdradza przytem nieświadomość odkryć Suelliusa i Descar- 
tes'a gdy mówi: Czemu by zaś w wodzie nie od mieysca C (fig.12)9, 
na ktorym widziany obraz monety leży, ale od wierzchu wody B oko 
widziało obraz; dziwna opatrzność Boska te wygode oku sporządzi- 
ła, aby więcej rzeczy zatopionych widzieć mogło, bez przeszkody 
brzegów, w ktorych woda stoi. Podaje także wiadomość o dwóch 
przyrządach, wskazujących wzrost lub zmniejszanie się tem- 
peratury, z których drugi (fig 13)9 tak opisuje: Niech będzie 
statek BCD, z iakiey chcesz materyi zewsząd zamknięty bez odde- 
chu: maiący wprawioną we dnie wierzchnim BC, rurkę śklaną DEF, 
lubo prostą, lubo na kształt lilii, zupełnie wewnątrz otwartą tak na- 
dednem spodnim przy D, iako y wysoko na F. Gdy w taki statek 
naleiesz wody, albo gorzałki, przez rurkę FD, dziurką F do poło- 
wice GH, Powietrze w części BOHG, pod czas ciepły, większego 
potrzebuiące mieysca, podniesie wodę dziurą D, aż ku F': a pod czas 
zimny, opuszczać ią będzie na doł ku Æ. W końcu mówi „o zrzo- 
dłach wodnych artyficyalnych*, podając opis kilku fontann 
pokojowych — i wreszcie o przemaganiu „żywego srebra 
z woda“. W tej ostatniej nauce, przy opisie doświadczenia 
w rodzaju Toricellego, zdradza znów nieświadomość odkry- 
cia ciśnienia powietrza, gdy mówi: W buławkach 19) jednako- 
wych, zamkniętych u wierzchu, z rurkami jednakowegoż światła; 
gdy w iednę naleiesz żywego srebra a w drugą wody; y obudwoch 
światło zatopisz w żywym srebrze; woda czternaście razy wyżey sta- 
nie w swoiey buławce, niżeli żywe srebro w swoiey. A to dla tego: 
że żywe srebro iest cięszsze od wody razow czternaście ` zaczym 
większy gwałt powietrzu zamknionemu czyni, y bardzi go rościąga 
w buławce, niżeli woda. 

Taka jest treść ogłoszonych drukiem przez Solskiego 
pierwszych trzech zabaw, czyli pierwszej księgi Architekta 


6) 8) 9) Por. tab. VIII dołącz. do zesz. za maj-czerwiec Przegl. 
Techn. z r. b. 

1) Umywalnia. 

1) Buławką nazywa Solski „rurkę z gałką na wierzchu zamknię- 
tą“, z powodu jej podobieństwa do buławy. (Arch. str. 192). 
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Polskiego. Pracą tą, ze wszystkich jakie wydał niewątpliwie 
najlepszą, zamknął Solski swą pożyteczną działalność pl- 
śmienniczą. Architekt nie jest dziełem uczonem, ale prakty- 
cznym podręcznikiem do mechaniki elementarnej, ułożonym 
przystępnie i jasno. Autor, opierając się na wykładanych Za 
jego czasów w szkołach zasadach mechaniki. opisuje i tluma- 
czy wszystkie najczęściej wtedy spotykane machiny i przy- 
rządy. Dzieło też jego stanowi cenny dokument historyczny. 
Z jednej strony wykazuje ono stan ówczesny szkolnych wla- 
domości w zakresie mechaniki elementarnej a z drugiej za- 
poznaje nas z ówczesnemi zastosowaniami mechaniki w pra- 
ktyce krajowej, z techniką naszą drugiej połowy XVII-go 
stulecia. 

Solski nie był uczonym w rzeczywistem znaczeniu tego 
słowa. Wprawdzie Krzyżanowski napisał rozprawę 0 Jego 
„życiu uczonem*,— ale też tej rozprawy nie można poczyty- 
wać za istotne studyum krytyczne. Od tyle rozpowszechnio- 
nych dawniej „pochwal“, odczytywanych w towarzystwach 
naukowych, odróżnia zaszczytnie pracę Krzyżanowskiego, 
tylko sumienne streszczenie dzieł Solskiego, — zresztą prze- 
waża w niej nastrój apologiczny. Że Solski nie był uczo- 
nym, wywnioskowaliśmy już z krótkiego przeglądu Geometry 
Polskiego, którego części najlepsze są właśnie nie teorety- 
czne, ale wkraczające-w dziedzinę techniki. W Architekcie 
Solski uwydatnia się w zupełności jako technik praktyczny, 
oparty na gruntownie przetrawionej wprawdzie, ale co do 
zakresu szkolnej tylko, wiedzy matematycznej. Dzieło to, 
nietylko nie zawiera żadnego naukowego odkrycia, nie boga- 
ci umiejętności czystej żadną nową prawdą, ale nadto wielo- 
ma szczegółami dowodnie wykazuje, że autor stał zupełnie 
po za obrębem nader ożywionego ruchu naukowego SWej 
epoki. Podczas gdy już w pierwszej połowie XVII-go vie: 
ku uczony nasz matematyk Jan Brożek, jakkolwiek ducho- 
wny a jednakże w astronomii zwolennik systemu Kopernika, 
według słów prof.„Frankego : „w każdej nauce, ktorą upra- 
wiał stał na wysokości swego czasu i gruntownie był obe- 
znany z najnowszą literaturą naukową... doskonale znał dzie- 
ła takich autorów, którzy dwa lub trzy lata przed wyjściem 
jego własnej rozprawy w tym przedmiocie pisali*,—to Solski 
w swym Archsłekcie, wydanym w końcu XVII-go stulecia, 
przecząc otwarcie systemowi Kopernika, powołuje się zale- 
dwie na Stevina (1608 r.) i Mersenne'a (1657 r.) oraz mniej 
naukowego znaczenia mających: Rosberga (1617) i księdza 
Woella (1643), a zdradza zupełną nieświadomość prac ucz0- 
nych, którzy w wieku XVIl-ym otworzyli mechanice cał- 
kiem nowe drogi. Jak widzieliśmy z przeglądu dzieła Sol- 
skiego, nie były mu znane: ani wielkie odkrycia Galileusza, 
jak ustalenie pojęcia o pracy machin, prawo spadku ciał, ru- 
chu jednostajnie przyśpieszonego i ruchu wahadła oraz pierw- 
sze poglądy na wytrzymałość belek prostych, ogłoszone dru- 
kiem w r. 1638,—ani odkrycia Toricellego: ciśnienia powie- 
trza i prawa wypływu cieczy przez otwór w cienkiej ścianie 
(1644 r.),— ani prawa refrakcyi Snelliusa i Descartes'a, za- 
warte w dziele tego ostatniego o Dioptryce z r. 1637. W ogó- 
le obcym był zupełnie Solskiemu nader żywy ruch naukowy 
współczesny, a cała jego wiedza matematyczna zamyka SIę 
w ciasnym zakresie programów szkolnych z tej epoki. Ale 
za to, czego się nauczył Solski, to już posiadał gruntownie, 
a przytem miał wybitną zdolność techniczną stosowania Za- 
sad umiejętności do rozwiązywania różnych zadań spotyka- 
nych w praktyce. 

To też Architekt Polski, nie będąc bynajmniej dziełem 
uczonem, jest wyborną książką techniczną, pełną jasnych 
i ścisłych uwag i praktycznych wskazówek. Solski podaje 
treściwie znane mu zasady mechaniki a następnie tłumaczy 
i opisuje machiny i przyrządy, najczęściej w owych czasach 
używane w kraju, oraz te, które zwróciły jego uwagę za gra- 
nicą, lub których opisy w innych dziełach znalazł i jako po- 
żyteczne w swej książce powtórzył. Opisuje także niektóre 
ustroje własnego pomysłu, nie wielkiej doniosłości, ale pra- 
ktyczne i urzeczywistniające pewien postęp w swoim czasie. 
Z każdego zaś szczegółu jego dzieła, widać w nim wytra- 
wnego praktyka, zdrowo rozumującego w ciasnym zakresie 
znanych mu prawd naukowych. I tak np. zbłądziwszy w ou: 
retycznem objaśnieniu zysku na sile przy użyciu machin, 
zdrowo pojmuje zasadę ich pracy, gdy mówi o stosowaniu 
machin w praktyce, w przytaczanym już wyżej urywku że: 
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„im lżey idzie ciężar iaką machiną, tem więcey potrzebuie 
czasu machina dla iey obracania“. 

Zmarnowanych mozołów nad zbudowaniem machiny 
o ruchu wiecznym nie można brać za złe Solskiemu. W tym 
względzie pociągnął go za sobą prąd spółczesny, któremu 
niektórzy tylko pierwszorzędni myśliciele opierali się zwy- 
cięzko. Jak zaś w ogóle prace nad wynalezieniem perpe- 
tuum mobile nie zginęły bezowocnie i przyczynily się ubo- 
cznymi wynalazkami do rozwoju mechaniki, tak i poszuki- 
wania Solskiego w tym kierunku pobudziły go do innych ba- 
dań w dziedzinie mechaniki praktycznej, których ostate- 
cznym wynikiem było napisanie Architekta. 

Wykład Solskiego jest jasny i prosty, jak można ocenić 
z przytoczonych wyżej urywków, dających przytem pojęcie 
o stylu a nawet i o ortografii autora. Język jest czysty a co 
do słownictwa technicznego Architekt jest dziełem źródłowem 
i użyte przez Solskiego wyrazy techniczne stanowić muszą 
główną podstawę historyczną przyszłego słownika techni- 
cznego polskiego. Za taką też podstawę przyjął je S. B. Lin- 
de w swym ogólnym słowniku naszego języka i nie pominął 
żadnego prawie wyrazu Solskiego. W liczbie źródeł wymie- 
nia Linde tak Geometrę jak i Architekta Solskiego, a5nadto 
i wspominane na wstępie książki: Stroynowskiego, przekład 
Tajemnic Pedemontana i Callitectonica. 

Jakkolwiek Architekt Polski wyszedł z druku już 
w końcu XVII-go stulecia, a więc w epoce ogólnego upadku 
naszej literatury, to jednak dla wysokich swych zalet, łącz- 
nie z innemi pracami Solskiego, winien by być raczej zali- 
czony do złotego wieku epoki Zygmuntowskiej. Tym sposo- 
bem do epoki tej wszedłby w swej całości pierwszy okres 
naszego piśmiennictwa technicznego, wprawdzie liczbą dru- 
ków nie bogaty, ale mogący się poszczycić już to pięknemi 
choć małych wymiarów pracami jak dziełka: Grzepskiego, 
Stroynowskiego i Krótka nauka budownicza, już wreszcie 
poważnemi dziełami jak Geometra i Architekt Solskiego. Po 
roku 1690 ogólny upadek literatury ogarnia i piśmiennictwo 
techniczne, prawie milczące przez długie lata. Powołuje się 
tylko na dzieła Solskiego jezuita Bystrzanowski, w wydanej 
w r. 1748 Imformacyi matematycznej !), obejmującej nieźle 
opracowany rozdział o budownictwie,— a zresztą, w ciągu 
całych lat sześćdziesięciu prawie zupełna cisza panuje na tem 
polu?). Dopiero w drugiej połowie ubiegłego stulecia zaczy- 
nają się pojawiać w większej liczbie książki techniczne, 
a ruch naukowy w tej gałęzi, wzmagając się powoli, docho- 
dzi do najwyższego swego rozwoju pomiędzy rokiem 1820 
a 1630. Z rokiem 1830 kończy się okres drugi dziejów na- 
szego piśmiennictwa technicznego , ilościowo i jakościowo 
znacznie bogatszy od pierwszego, a przytem posiadający 
liczne wydawnictwa peryodyczne technicznej treści °). Na- 
stępuje znów zastój kilkunastoletni i dopiero między rokiem 
1840 a 1860 piśmiennictwo techniczne u nas powoli budzić 
się zaczyna z uśpienia, a ożywia się stanowczo w r. 1860 za- 


1) Informacya matematyczna rozumnie ciekawego Polaka, świat cały, 
niebo y ziemię y co na nich iest, w trudnych kwestyach y praktyce iemuż ułatwia- 
iąca przez X. Woyciecha Bystrzanowskiego Teologa S. I. do druku podana 
r. 1743, w drukarni Lubelskicy S. I. 

W informacyach : kosmograficznej i astronomicznej autor uczy że 
słońce obraca się w około ziemi. Dwieście lat po Koperniku ! 

2) Drugie wydanie Zn/ormacyi wyszło z druku także w Lublinie 
w r. 1749. Z tegoż roku podaje jeszcze Żebrawski : Elementu Architektury 
domowey zebraney na lekcyach szkolnych po łacinie wydaney, a tu na oyczysty 
ięzyk przełożone, J. W. P. Franc, Sal, Potockiemu od Imci P. Kaietana Zdzan- 
skiego przy zakończeniu nauk matem. w szkołach Lwowskich Soc. Jesu. dedykowane 
Roku 1749, 
in 4-to str. 60 i 28 tablie na miedzi rytych. 

3) Pomijając inne, ubocznie kwestye techniczne traktujące (jak 
np. Sylwan, Pamiętnik rolniczo-technologiczny, Pamiętnik warszawski i t. p.), 
wymieniamy czysto techniczne czasopisma z tych czasów : 

lzys Polska (1820—1828). 

Piast (1829—1830). 

Sławianin (1829—1830). 

Pamiętnik warszawski umiejętności czystych i stesowanych (1829). 

Pamiętnik fizycznych, matematycznych i statystycznych umię ętności z za- 
stosowaniem do przemysłu (1830). 

Pamiętnik górnictwa (1330). 
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łożeniem Dziennika politechnicznego braci Marczewskich. 
Trzeci ten okres uważać wypada jako bieżący. 

Powyższemu podziałowi dziejów piśmiennictwa techni- 
cznego polskiego. brak jednak jeszcze rzetelnej podstawy, 
a mianowicie oddzielnie dla działu nauk technicznych zesta- 
wionej bibliografii °). 


——YEZ—— 


O BADANIU GRUNTU ZA POMOCA ŚWIDRA RĘCZNEGO. 


NAPISAL 


Zygmunt Woysław, 


inżynier górn. 
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Należyte zbadanie gruntu, stanowi jedną z najniezbę- 
dniejszych i najważniejszych czynności w wielu gałęziach 
techniki. Dotąd jednakże, teorya i praktyka, zbyt mało 
poświęcają uwagi tej wielce doniosłej sprawie. Jeżeli bo- 
wiem z jednej strony, piśmiennictwo zawodowe, nie daje nam 
poglądów krytycznych na wybór tego lub owego sposobu 
prowadzenia badań gruntu, to z drugiej strony, praktyka, uni- 
ka najczęściej tego rodzaju robót (chociaż zbyt drogo to 
opłaca), — rzadziej, ucieka się ona do takich środków jak: 
postukiwania, posłuchiwania i usługi rozmaitych lasek cza- 
rodziejskich lub kul magnetycznych ?) (co opłaca jeszcze dro- 
żej), a wreszcie, w wyjątkowych, można rzec, razach, bada 
grunt umiejętnie. 

Przyczyny małego rozpowszechnienia szczegółowych 
badań tego rodzaju, należy szukać przedewszystkiem w tru- 
dności odnośnych robót i w znacznym ich koszcie. Każdy bo- 
wiem z dwu sposobów racyonalnego badania gruntu, a. m. świ- 
drowanie i szybikowanie (szurfowanie), wymaga przedewszy- 
stkiem poniesienia znacznych wydatków, a następnie,— dłu- 
giego czasu i wiadomości fachowych. Brak specyalnej fa- 
brykacyi przyrządów świdrowych, jak niemniej i instytucyj 
wykonywujących tego rodzaju roboty prawidłowo, tanio 
i prędko, —zbyt małe rozpowszechnienie racyonalnych poglą- 
dów na roboty poszukiwalne, ich korzyść i ważność —a wre- 
szcie, niepomyślny stan pieniężny przemysłu i rolnictwa, 
wszystko to, wielce utrudnia rozpowszechnienie prawidło- 
wych badań gruntu, w praktyce. Ta ostatnia bowiem, nie 
zastosuje wskazówek teoryi dotąd, dopóki nie przekona się 
o ich praktyczności. Nawoływania o konieczności i ważno- 
ści badań nic nie pomogą, jeżeli nie ma taniego, prędkiego 
i przystępnego dla ogółu sposobu ich przeprowadzenia. 
Wszelkie zatem usiłowania, skierowane ku wyrobieniu ta- 
kiego sposobu i wprowadzeniu go w życie, zdaniem naszem, 
zasługują na uwagę. 

Zajmując się w ciągu lat kilkunastu, tą wielce ciekawą 
i ważną sprawą, zwróciłem przedewszystkiem uwagę na upo- 
rządkowanie i zastosowanie w praktyce racyonalnych poszu- 
kiwań przy pomocy oddawna używanych szybików poszuki- 
walnych (szurfów). Praktyka lat ostatnich stwierdziła, że 
moim „przystępnym wykładem“ *), potrafiłem być użyte- 
cznym tylko dla specyalistów; najtańsze metody badań grun- 
tu za pomocą szybików poszukiwalnych, okazały się jeszcze 
zbyt kosztownemi, a najprostsze roboty szybikowe—nie dość 
jeszcze przystępnemi nawet dla ogółu techników. Gdy więc 
szybikowanie nie ma widoków powodzenia, jako tani, szybki 
i przystępny sposób badania gruntu, przeto, należy szukać 
innego sposobu. 


1) Dział pokrewny, rolniczo-technologiczny ma już dwa spisy bi- 
bliograficzne J. A. Kamińskiego wydany we Lwowie w r. 1836 1. 0. Wa- 
lewskiego podany w Encyklopedyi Rolnictwa (t. I, str. 124). Dział gór- 
nictwa i nauk przyrodzonych związek z niem mających opracował H. Ła- 
bęcki w dziele: Górnietwo w Polsce. Warszawa 1843. 

2) Trudno dać wiarę temu, że przed paru jeszcze laty, zarząd m. 
Warszawy, przy poszukiwaniach wody, posiłkował się usługami kuli 
magnetycznej ! 

3) Por. „Przystępny wykład prowadzenia poszukiwań za pomocą 
szurfowania*. Warszawa 1880 r. E 
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Nie zrażony początkowem niepowodzeniem, zająłem się 
szczegółowem rozpatrzeniem drugiego sposobu badania grun- 
tu, a. m. za pomocą świdrowania. 

O badaniu głębokich otworów świdrowych (głębszych 
aniżeli na 100 m) nie może tu być mowy, gdyż dla ich prze- 
prowadzenia, potrzeba: przyrządów złożonych i kosztownych, 
bardzo długiego czasu, oraz, specyalnie przygotowanych, 
zdolnych techników i robotników. Badania tego rodzajn, nie 
mogą więc uczynić zadość żadnemu z wyżej wskazanych wa- 
runków, t. j. taniości, szybkości i przystępności robót. 

Chcąc być możliwie zwięzłym i zrozumiałym, nie będę 
wchodził w szczegółowe rozważanie i udowadnianie moich 
poglądów na głębsze świdrowanie ; nadmienię tylko, że to 
ostatnie, może mieć prawidłowe zastosowanie przy świdro- 
waniu otworów dla dosięgnięcia pokładu skały pożytecznej 
lub wody, gdy znajdowanie się ich na znacznej głębokości 
zostało stwierdzone przez badania przedwstępne, a więc, gdy 
są pewne dane, że znaczne koszty mające się ponieść na świ- 
drowanie, opłacą się. Nadto, głębokie świdrowanie ma je- 
szcze racyę bytu w takiej miejscowości, w której, pod grub- 
szą warstwą ziemi napływowej, zalegają warstwy poziome. 
o składzie których nie można się przekonać innym sposobem, 
i jeżeli przytem, znaczne wydatki na świdrowanie, nie stano- 
wią różnicy dla osoby chcącej zaspokoić swoją ciekawość. 
Pozostają więc nam, jako środek poszukiwalny, tylko niegłę- 
bokie otwory świdrowe, zagłębiane ręcznie (t. j. bez pomocy 
maszyn). 

Szczegółowe studya nad sposobami poszukiwań za po- 
mocą otworów nie głębokich, i rozpatrzenie przyrządów słu- 
żących do ich wiercenia, doprowadziły nas, do wyników na- 
stępujących : Przyrządy tego rodzaju, znane w piśmienni- 
ctwie zawodowem i w praktyce, można podzielić na dwie 
kategorye : 

1) Przyrządy służące do wiercenia otworów bardzo małej 
głębokości, nie przenoszącej kilku metrów ; 

1) Przyrządy służące do wiercenia otworów większej głębo- 
kości, dochodzącej do 100 metrów. 


Pomiędzy pierwszemi, wyróżniamy świdry ręczne: Pałiss'y<) 
(Lipmaw a), Bolken'a, Wikego (amerykański i angielski), 
najnowsze T7ecklenburg'a 5) i Didiowas).  Rzeczone przyrza- 
dy są dość proste i lekkie, zatem, przystępne do użycia i nie 
drogie. 

Przyrządy drugiej kategoryi, pomiędzy któremi odró- 
żniamy wiele systematów?), obmyślonych mniej lub więcej 
szczęśliwie, są już bardziej złożone i ciężkie, wymagają więc, 
umiejętnego obejścia się z niemi i odpowiedniego zastosowa- 
nia w każdym danym wypadku, tak że dla prześwidrowania 
otworu w danej miejscowości, nie można wprost wziąć przy- 
rządu takim jakim jest, lecz należy jego części zastosować 
umiejętnie do składu warstw mających być prześwidrowane- 
mi, ©0 Wymaga już znajomości nietylko świdrowania lecz 
i własności badanego gruntu — zatem, poszukiwań przed- 
wstępnych. 

Przyjrzyjmy się bliżej, małym świdrom ręcznym. Wszy- 
stkie one, za wyłączeniem świdra 7ecklenburg'a, nie pozwa- 
lają wiercić nietylko w skałach twardych, lecz nawet w pia- 
skach i glinach zawierających kamienie, głazy lub inne ciała 
twarde. Przyrządami Tecklenburg'a i Didiowa można wier- 
cić otwory do głębokości 10 m; są one przytem zbyt słabe, 
i nie mogą być stosowane w zwykłych wypadkach, gdy ścian- 
ki otworu nie stoją (np. w piaskach, żwirach, błotach i t. p.). 
Do przyrządów tych bowiem, nie dadzą się zastosować rury 
podtrzymujące ścianki, z powodu, że przy zastosowaniu osta- 
tnich, trzeba by mieć rozszerzacze z ich dodatkami, co by już 
znacznie skomplikowało przyrząd. Mogą być one użyte tyl- 
ko w gruntach gliniastych, dobrze utrzymujących ścianki 
otworu. Pomimo to jednakże, przyrządy te zasługują na 
uwagę, czego zresztą dowodzi ich ogromne rozpowszechnienie 


4)  Degouse et Laurent. Guide du sondeur. T. I. 

5) Tecklenburg. Handbuch der Tiefbohrkunde. T. I. 1886. Lipsk. 

6) Bulletin de la Société Belge de Géologie de Paleon. et d' Hydr. 
T. I. 1889. 

1) Degpuse et Laurent, ib. — Fank. Anleitung zum Gebrauch des 
Erdbohrers.— Zuigii Perreau. L'arte della sonda. 1885. Milano.— Tecklen- 
burg ib, T. I, II, III. 
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w ostatnich paru latach, zagranicą, a. m. w Niemczech 
(Tecklenburg'a) i w Belgii (Didiowa). 

Rozpatrzmy warunki wymagane przez praktykę od 
przyrządów służących do badania gruntu, a przedewszystkiem 
też rozważmy : jaka jest niezbędna głębokość i średnica 
otworu, oraz, jakiego składu, i ciężaru potrzebuje być przy- 
rząd wiertniczy. Na zasadzie licznych danych z praktyki, 
można przyjąć jako fakt, że jeżeli głębokość na jakiej po- 
trzeba badać grunt pod budowle i roboty inżynierskie, prze- 
chodzi zwykle 10 m, to stosunkowo rzadko, przewyższa ona 
20 m. Wyniki pracy naszej o poszukiwaniach za pomocą 
szurfowania, przekonywują dosadnie, że 15-to-metrowa głę- 
bokość szybików poszukiwalnych, jest zwykle dostateczną do 
przeprowadzenia wszelkich badań według wskazanej przez 
nas metody. W ostatnich latach, Broeck i Rutot zbadali po- 
łowę Belgii za pomocą świdra o długości 12 m (Didiowa). 

Trzy otwory świdrowe, wykonane nie na jednej linii 
prostej, zastępują najzupełniej szybik przy poszukiwaniach, — 
gdyż, znając położenie otworów i wzniesienie ich po nad po- 
ziom, możemy określić upad i rozciagłość warstwy, dosią- 
gniętej temiż otworami "1 ës 

Wynika stąd, że *świdrem, dosięgającym głębokości 
około 15 m, można dokonać zbadania gruntu, tem bardziej 
też, jeśli dla dosiągnięcia większej głębokości wypadkowej, 
posiłkować się będziemy taniemi szybikami do 5-iu m lub na 
takąż głębokość, dodatkowemi przedłużnicami (o czem po- 
niżej). 

e Co się dotyczy wielkości przekroju otworu, to przede- 
wszystkiem należy mieć na uwadze, że praca mechaniczna 
świdrowania, zwiększa się proporcyonalnie do trzeciej potęgi 
ze średnicy *). Nadto, przy wzroście tej ostatniej, zwiększa 
się ciężar i opór części mechanicznych przyrządu świdrowe- 
go na tyle, że wielkość pracy mechanicznej, przy świdrowa- 
niu, staje się proporcyonalną do czwartej potęgi ze średnicy. 

Zatem, usiłowania techniki wiertniczej lat ostatnich, 
zmierzające do zmniejszenia średnicy otworów, są najzupeł- 
niej racyonalne, pomimo, że dotąd, w piśmiennictwie zawodo- 
wem nie zwracano na to dostatecznej uwagi. Do ostatnich 
czasów, średnice 8-io cm były uważane za najmniejsze i sto- 
sowano je tylko w razach wyjątkowych, przedewszystkiem 
zaś przy otworach nie głębszych nad 12 m. Zmniejszemu 
przekroju otworów, stawały na przeszkodzie trudności: opr0- 
żniania łyżek o małej średnicy, przebijania głazów narzuto- 
wych, i umocowania ścianek małych otworów. Poniżej prze- 
konamy się, że trudności te dają się łatwo pokonać przy 0@- 
powiednim ustroju przyrządu. Teoretycznie, średnica otworu 
nie zależy od jego głębokości; ta ostatnia jednakże, wymaga 
odpowiedniej średnicy pręta (sztangi) świdra, do której nale- 
ży stosować poprzeczny przekrój otworu. 

Pręt świdrowy, można rozpatrywać jako długi drąg, 
podległy momentom sił skręcania (przy wierceniu) i jedno- 
cześnie siłom rozciągającej i zginającej, działającym w kie- 
runku osi. Moment skręcania zależy od oporu wierconej Ska- 
ły, wielkość zaś sił rozciągającej i zginającej, określa ciężar 
pręta i zależy od głębokości otworu. Teoretycznie, w danym 
razie, siły rozciągająca i zginająca, wymagałyby znacznego 
przekroju poprzecznego drąga, z powodu znacznej jego dłu- 
gości. Ze względu jednakże, iż pręt o ile się zgina, o tyle 
opiera się o nieruchome ścianki otworu (położone w pobli- 
żu),— można go uważać za drag stojący w otworze jednako- 
wej z nim długości, a więc, jego przekrój poprzeczny jako 
zależny tylko od wytrzymałości materyału. 2 

ciśle mówiąc, umocowanie pręta w otworze świdro- 
wym, nie jest dość szczelne, w skutek czego podlega on siłom 
zginającym, wywołującym częste jego łamanie się,—a ja 
praktyka dowodzi, tem częstsze, im przestrzeń pomiędzy 
ściankami pręta i otworu jest większą, Wielokrotne próby, 
dokonane prętami świdra o różnych średnicach , stwierdziły, 
że do otworów na 20 m głębokich można używać pręta z Ze: 
laza rurkowego (zawsze, o czem poniżej) o średnicy Ze: 
wnętrznej = 75mm,—przy głębokości zaś 60 metrów—o Śre- 
dnicy 33 mm. Przyjąwszy wielkości powyższe, określimy po 


1) Izsliedowanja grunta pomoszczju rucznawo bura Woysława. 
Petersburg 1887 r. 
2) Por. F. Kick. Das Gesetz der proportionalen Widerstände. 
1885. Lipsk. > 
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niżej, najmniejsze średnice otworów, stosując się do praktyki, 
Tymczasem, zajmiemy się kwestyą figury przekroju poprze- 
cznego pręta świdrowego. 

Kształt przekroju poprzecznego pręta, ma wielkie zna- 
czenie dla ustroju świdra. Z pomiędzy używanych prętów 
świdrowych różnych postaci, najmniejszy ciężar, przy danej 
wytrzymałości na wygięcie, właściwy jest formie rurkowej 
(przekroju pierścieniowego). Przedstawia ona większą wy- 
trzymałość przy zginaniu pręta danego ciężaru i długości, 
aniżeli przekrój pełny, okrągły i kwadratowy, jeżeli tylko 
stosunek średnic, wewnętrznej i zewnętrznej, jest większy 
od 0,57 3), co przy rurach żelaznych i stalowych, zawsze się 
przytrafia (zwykle nie mniej jak 0,75). Po za tem, pierście- 
niowy przekrój pręta, jest niezbędny przy świdrowaniu 
z przemywaniem otworu wodą, które, zdaniem naszem, jest 
jedynie praktycznem dla głębszych otworów świdrowych. 

Nadmieniliśmy powyżej, że znane dotąd świdry dla ma- 
łych głębokości, nie mogą być stosowane w tych razach, gdy 
śaianki otworu, w braku części służących do ich umocowa- 
nia, nie stoją, t. j. osypują się lub obwalają. W praktyce zaś, 
nie ma prawie wypadku, ażeby nie zachodziła konieczność 
podtrzymywania ścianek otworu. K'westya ta, dla otworów 
małej średnicy, była dotąd jedną z najtrudniejszych do roz- 
wiązania. Rozstrzygnięcie jej nie było możliwem dotąd, do- 
póki nie pojawiły się w handlu rury ciągnione żelazne o cien- 
kich ściankach, Nadto, świdrami używanemi dotychczas, nie 
można świdrować otworów większej średnicy aniżeli we- 
wnętrzna, rury umocowującej,—zatem, dla pomieszczenia ta- 
kowej w otworze, było koniecznem rozszerzanie go za pomo- 
cą rozszerzaczy specyalnych, co jednakże, przy otworach 
o małej średnicy, nie mogło być stosowane. 

Przez użycie świdrów ekscentrycznych (o czem poni- 
Zei) i rur, pierwotnie szwejsowanych, a następnie ciągnio- 
nych, z odpowiedniem ich połączeniem, udało mi się kwestyę 
tę rozwiązać. 

Poniżej opisany przyrząd wiertniczy, przy nieustannem 
ulepszaniu go od r. 1883, jest już stosowany w dziewiątej 
setce, w rozmaitych miejscowościach i warunkach. Składa 
się on z następujących części: i 

1. Pręt świdrowy (sztanga, rys. 1, tabl. XV), złożony 
Z przedłażnie rurowych stalowych, o średnicy wewnętrznej 
0,0122 m dla lekkich świdrów (do głębokości 20 m) i 0,0255 m 
dla świdrów większych. Odnośne długości przedłużalne wy- 
noszą 1,25 m i 2 m; przedłużalnice łączone są ze sobą za po- 
mocą stosownych pierścieni (mufek) śrubowych , których 
rzegi są ścięte ukośnie. Pręt jest opatrzony w górnym 
końcu uszkiem, z rękojeścią odpowiedniej długości. 

2. Świder półokrągły (rys. 2, tabl. XV), ze spodem 
W postaci powierzchni śrubowej, zakończonej u dołu ostrzem 
pochylonem względem poziomu pod kątem 420 (maximum 
wydajności *). Oś cylindra jest ekscentryczną względem 
osi prętą i przedwiertka śrubowego a osadzonego u spodu 
świdra. Świder ten, służy do wiercenia w miękkich skałach, 
przedewszystkiem zaś w glinach. 

3. Łyżka (rys.3, tabl. XV) z wentylem (zaporem) 
kulistym. Wzdłuż ścianki bocznej posiada szeroki otwór, za- 
krywany deszczułką m, opatrzoną drążkiem sprężynowym, 
którego koniec górny zasuwa się przez zagłębienie boczne 
wewnątrz łyżki i utrzymuje deszczułkę zamykającą otwór. 
Deszcznłka ta, odejmuje się w celu opróżnienia łyżki z pia- 
sku lub mąki świdrowej, nabijających się wewnątrz (podczas 
świdrowania) przez otwór zakrywany wentylem kulistym. 
? 4. Świder piramidalny (rys. 4, tabl. XV) opatrzony 
Jest w dolnej części ostrzem piramidalnem, osadzonem eks- 
centrycznie na cylindrycznej masie świdra. Służy do rozbi- 
Jania lub odsawania na bok głazów i w ogóle pojedyńczych 
kamieni, przytrafiających się w miękkich skałach. 

5. Równacz czyli śwader dłutowy (rys. 5, tabl. XV) 
ze skrzydłami i z ostrzem przełamanem ekscentrycznie. Słu- 
ży do świdrowania w skałach twardych. 


3) Osoby interesujące się analitycznemi wyprowadzeniami tych 
wyników, znajdą je w pracy autora o świdrze ręcznym, pomieszczonej 
w czasopiśmie „Gornyj Żnrnał* (N. I/r. 84, str. 1). 

4) Por. dziełko antora: Raszczot i pastrajenje czastiej maszin 
i pieredatocznych miechanizmow. Petersburg 1885 r. 
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6. Świder koronowy (rys. 6, tabl. XV) cylindryczny, 
z zębatem ostrzem pierścieniowem, do świdrowania w twar- 
dych skałach, w celu otrzymania okazu w większym kawał- 
ku, w postaci słupka wypelniającego podczas wiercenia 
wnętrze świdra i osiadającego po przełamaniu na wewnę- 
trznych ostrych brzegach trzewika. Dla wiercenia tym świ- 
drem przez obrót, służy korba, osadzona na górnym koń- 
cu pręta. 

1. Rury podtrzymujące (rys. T, tabl. XV) ściany 
otworu, są ciągnione, jednakowej długości z prętem, o średni- 
cy wewnętrznej 4,5, w danym zaś razie 7 cm, z połączeniem 
śrubowem. Dolna rura opatrzona jest trzewikiem zębatym; 
na górną zaś osadza się rurka ochronna z odgiętym od we- 
wnątrz brzegiem, służąca do zabezpieczenia połączenia rur 
od uderzeń mufek przedłużnicy, przy opuszczaniu świdra. 

8. Zaciski śrubowe (rys. 8, tabl. XV) służą do za- 
kręcania i odkręcania części świdra i rur podtrzymujących, 
które w odpowiednich zagłębieniach zazębionych można za- 
ciskać za pomocą rękojeści śrubowej n. 

wider powyżej opisany, jest zupełnie wystarczającym 
do świdrowania otworów we wszelkiego rodzaju skałach 
i warunkach, do głębokości 20 m a nawet i większej. Ciężar 
przyrządu zlożonego z pręta świdrowego o długości 17 m 
uszka, rękojeści i jednego ze świdrów, wynosi około 15 kg. 
Ciężar kompletnego przyrządu, t. j. ze wszystkiemi powyżej 
opisanemi przyborami (8 rur do podtrzymywania ogólnej 
długości 10 m) wraz z opakowaniem w pudło (1,2 m długie, 
0,2 m szerokie i tyleż wysokie) — około 70 kg. 

Dwóch zatem robotników, może wykonywać wszelkie 
czynności wiertnicze i przenosić kompletny przyrząd z miej- 
sca na miejsce. ə 

* 

Pogłębianie otworów świdrowych za pomocą przyrzą- 
du powyższego, dokonywa się w sposób następujący: 

Na koniec jednej z przedłużnic pręta świdrowego, pie 
zaopatrzony w pierścień (mufkę), naśrubowuje się uszko 
z rękojeścią,—na drugi zaś koniec takowej, nasadza się świ- 
der półokrągły. Robotnik, stawia taki przyrząd pionowo, 
w miejsen gdzie ma być wykonany otwór świdrowy, i naci- 
skając nieco ku dołowi, obraca rękojeść w prawa stronę, zu- 
pełnie tak samo jak przy wierceniu w drzewie. Wiercenie 
należy prowadzić spokojnie, nie szarpiąc, i pod żadnym po- 
zorem nie można wkładać w uszko rękojeści dłuższej od tej 
jaka jest dołączoną do przyrządu. Po każdych 15-tu do 20 
obrotach, należy świder wyjmować, oczyszczać z wypełnia- 
jacej go ziemi, i znown, opuściwszy takowy, pogłębiać otwór. 
Gdy pierwsza rurka wejdzie w ziemię, wtedy nie wyjmując 
przyrządu z otworu, trzeba za pomocą zacisku śrubowego 
odkręcić uszko w lewą stronę, naśrubować drugą rurkę, na 
nią znów uszko it. d.  Wyjmując przyrząd dla oczyszczania 
go, należy pręt (sztangę) ustawić przy otworze pionowo. Je- 
żeli na dnie otworu natrafi się na kamień lub inne ciało 
twarde (co łatwo zauważyć po trudności wiercenia, jak nie- 
mniej po dźwięku), wtedy, należy wydobyć przyrząd, odśru- 
bować świder półokrągły, i przyśrubować świder piramidal- 
ny. Opuściwszy wtedy przyrząd, należy przystąpić do roz- 
bijania kamienia uderzeniami, podnosząc świder na 4 do je- 
dnego łokcia, i opuszczając go szybko. Po każdych kilku 
uderzeniach, trzeba przyrząd obracać w prawą stronę, naci- 
skając go ku dołowi. Czynność tę należy powtarzać dotąd, 
dopóki kamień nie zostanie rozbity lub usunięty w bok otwo- 
ru. — Jeżeli natrafi się na duży kamień, lub warstwę bardzo 
twardej skały (co poznaje się po dźwięku), naówczas, za- 
miast świdra piramidalnego, należy użyć dłuta i świdrować 
takiemiż uderzeniami, z tą różnicą, że po każdem uderzeniu 
trzeba przyrząd pokręcać nie więcej nad Ve część całkowite- 
go obrotu, co łatwo dokonywa robotnik, krocząc powoli, ra- 
zem z przyrządem w okół otworu. Zwykle, zamiast przebi- 
jania większych kamieni, zakładają nowy otwór obok zaczę- 
tego, gdyż takie przebijanie zajmuje dużo czasu i męczy ro- 
botnika. Miał, osadzający się na dnie otworu i przeszkadza- 
jący wierceniu, wyjmuje się za pomocą łyżki. Przy wierce- 
niu przez uderzenia, należy w otwór nalewać wodę, jeśli jej 
w takowym nie ma. i 

Przy wyjmowaniu przyrządu z otworu, nie zachodzi 
potrzeba rozśrubowywania sztangi dotąd, dopóki robotnik 
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może ją utrzymać w położeniu pionowem (t. j. gdy długość 
jej nie przenosi 10 m. — Rękojeść powinna być usuwaną 
zuszka przy każdem wyjmowaniu pręta świdrowego, by 
spadając, nie pokaleczyła robotników. 

Jeżeli głębokość otworu ma być znaczną, wtedy przez 
zastosowanie prostego trójnoga, można uniknąć rozkręcania 
sztangi do 15 m. Trójnóg taki (rys. 9, tabl. XV) robi 
się z trzech żerdzi, 5 lub więcej metrów długich i 7 do 10 cm 
grubych, związanych linką przeciągniętą przez otwory wy- 
świdrowane w ich końcach; o 4 m, poniżej wiaze koń- 
ców, należy obwiązać żerdzie drugą linką, tak, aby po usta- 
wieniu trójnoga, utworzył się w górze rodzaj pierścienia 
trójkątnego, w który, możnaby wsuwać sztangą wyjmowaną 
z otworu. ? 

W każdym razie, przy wyjmowaniu przyrządu trzeba 
zwracać na to uwagę by nie było zbyt silnego wygięcia 
sztangi, szczególniej teź podczas wiatru. 

Jeżeli piasczyste ścianki otworu osypują się do tego 
stopnia, że zagłębianie się, nie następuje wcale, w takim ra- 
zie, należy umocować otwór za pomocą rur podtrzymujących. 
W tym celu, wprowadza się w otwór pierwszą rurę żelazną, 
której koniec górny, zaopatrzony jest w krótką rurkę ochron- 
ną z brzegiem wygiętym, dolny zaś, w trzewik zazębiony. Po 
zagłębieniu tej rury w ziemię, należy rurkę ochronną odśrn- 
bować, 1 na jej miejsce mocno naśrubować drugą rurę pod- 
trzymującą. Ześrubowanie odbywa się za pomocą zacisków 
śrubowych, których nie trzeba nakładać zbyt blisko końców 
rur, by nie uszkodzić gwintów. Rury należy zapuszczać 
w otwór ostrożnie, naciskając lekko ku dołowi i pokręcająe 
w prawą stronę. 

J eżeli rura nie daje się opuszczać, naówczas trzeba 
przeczyścić otwór świdrem półokrągłym; w razie zaś gdy nie 
działa on — łyżką. Tę ostatnią, wypada koniecznie użyć 
wtedy, gdy przy wierceniu, razem ze świdrem zaczyna się 
obracać rura podtrzymująca, gdyż w takim razie, ta ostatnia 
może Się rozkręcić i dolna jej część pozostanie w ziemi. Przy 
użyciu łyżki, zagłębianie prowadzi się za pomocą uderzeń 
w dno otworu (10 — 20 uderzeń), poczem, przyrząd trzeba 
wyjąć i łyżkę opróżnić. 

Opróżnienie łyżki dokonywa się (po odjęciu deseczki) 
za pomocą pałeczki, lub lepiej, przy pomocy strumienia wody, 
wlewając ją wewnątrz z góry, i poruszając z dołu, palcem, 
kulkę umieszczoną na dnie łyżki. 

Jeżeli się zdarzy, że rury rozkręcą się i część ich pozo- 
stanie W ziemi, wtedy, opuszczamy w otwór przyrząd ze 
świdrem piramidalnym, poniżej pozostałych rur,— i sypiemy 
garść kamyków (mniejszych od orzecha laskowego), poczem 
można rury wyciągnąć razem z przyrządem. 

W drobnym żwirze, zagłębienie prowadzi się za pomo- 
cą łyżki, —w grubszym zaś, za pomocą dłuta i łyżki, lub też 
świdra piramidalnego, którym należy uderzać, pokręcając 
i jednocześnie naciskając rury ku dołowi. 

Z przyrządem, należy się w ogóle obchodzić ostrożnie; 
nie trzeba nim nagle wstrząsać lub szarpać, gdyż to nic nie 
pomoże, a tylko wywoła zepsucie lub zgięcie. Stosuje się to 
szczególniej do świdrowania w żwirze i w twardych skałach. 
Im spokojniej prowadzi się wiercenie, tem prędzej poglębia 
się otwór.—Qzęści składowe świdra, należy po użyciu, obmy- 
wać iwycierać, zaś części gładkie -— smarować tłuszczem, 
by nie rdzewiały. Gwinty smaruje się sadłem lub innym gę- 
e: szok Stępione ostrza należy umiarkowanie zao- 
strzać. 

Praktyka lat ostatnich dowiodła, że powyżej opisanym 
świdrem, można się z zupełlnem zadowoleniem posługiwać 
przy wszelkich badaniach gruntu i poszukiwaniach ciał po- 
żytecznych. 


Im mm, mmm 
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Przed niedawnym czasem, w prasie codziennej poruszo- 
ną została kwestya: „jak się lud nasz myje?“ — Z otrzyma- 
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nych odpowiedzi okazało się, że lud się wcale, albo prawie 
wcale nie myje. Odnosiło się to przeważnie do ludu wiej- 
skiego, a jako środek zaradczy, zalecano urządzanie po 
wsiach tanich łaźni parowych. za 

Kwestya powyższa i w Warszawie, nie o wiele lepiej 
się przedstawia. Ludność pracującą fizycznie, najzupełniej, 
z włościanami, pod tym względem porównać można. Kąpiel 
w wannie, lub też łaźnia, stanowi dla przeciętnego robotnika 
warszawskiego zbytek, którego ledwie kilka razy do roku 
dopuścić się jest w możności. — Złe to, ma dwie przyczyny: 
1) brak przeświadczenia w ludności robotniczej, o zbawien- 
nych skutkach utrzymywania ciała u należytej czystości, 
i 2) brak odpowiednich zakładów. Pierwszą, usuwa się przez 
oświatę i rozpowszechnianie zasad nauki o zdrowotności, — 
bez usunięcia jednakże drugiej, usunięcie pierwszej nie Wie: 
le pomoże. Ludność pracująca fizycznie, dla nabrania wiary 
w pożytek wypływający z utrzymania ciała w czystości, mu- 
si stwierdzić własnem na sobie doświadczeniem, zbawienne 
stąd skutki, — musi dojść do odczuwania pewnej przyjemno- 
ści w jej zachowaniu, gdyż w ten tylko sposób wyrobi W 50- 
bie zwolna poczucie potrzeby czystości. Potrzeba, wyradza 
się z przyzwyczajenia. Stosuje się to, tak do złych jak i do 
dobrych nałogów. Zły nałóg użycia tytoniu, stał się poWwsze- 
chną prawie potrzebą ludności. Dlaczegożby i utrzymanie 
ciała w czystości, nie mogło stać się najprzód przyzwyczaje- 
niem, a następnie nałogiem? — Ażeby jednak ludność pracu- 
jąca miała możność nabrania tego przyzwyczajenia, R 
cznem jest: aby istniały odpowiednie zakłady, w po ex 
miejsca jej pracy lub zamieszkania, prawie pod ręką, A pe 
opłata za użycie kąpieli była zawartą w granicach jej $I $ l- 
ków. Wynika stąd, że zakłady kąpielowe nie powinny yć 
urządzane na wielką skalę i skupione w „pewnej miejscow DÉI 
ści, lecz że należy je budować w liczbie jak największej, na 
małą skalę i w odpowiednich miejscach, — tudzież, że D zy 
urządzaniu tego rodzaju zakładów, powinna być zachow weie, 
możliwa oszczędność tak pod względem kosztów budowy 
i urządzenia, jako też i pod względem kosztów wyzysku. `. 

W Warszawie, do niedawna, brak wody odpowiedniej 
do kąpieli, w samem mieście, i brak prawidłowej kanalizacy!, 
stanowiły poniekąd, rzeczywiste, trudne do pokonania prze- 
szkody w urządzaniu kąpieli w różnych punktach BC 
Większość zakładów kąpielowych i łaźni, jakie istniały pl Gg 
zaprowadzeniem wodociągu, skupiała się przy Wiśle, Kar e- 
głości około 3 wiorst od krańców miasta. — Po zaprow zë SE 
niu starego wodociągu, powstało z czasem kilka zakła zh 
w miejscach od rzeki bardziej oddalonych, i były nawet ro- 
bione pewne usiłowania uprzystępnienia użycia kąpieli. — 
Większość jednak rzeczonych zakładów, z powodu Cor 
urządzenia i wysokości pobieranej opłaty, nie mogła się stać 
dostępną dla ludności pracującej fizycznie i zresztą, KART 
tej, nie miała na względzie. Jeden zakład kąpielowy, w dzie S 
nicy miasta przeważnie fabrycznej, przy zbiegu ulic Czer- 
niakowskiej i Mącznej, dla ludności roboczej urządzony, 
czerpiący wodę wprost z Wisły i pobierający początkowo 
oplatę w wysokości 10 kopiejek za użycie wanny, utrzyma 
się nie zdołał, — i zachowawszy łaźnie parową dla lc 
i kilka wanien dla oficerów, — przerobiony być musiał na. a- 
brykę.— Nie możemy jednakże z tego pojedyńczego wypad- 
ku wnosić o nieprzezwyciężonym wstręcie naszej ludność! ro- 
botniczej do zachowania czystości ciała ; niepowodzenie 
przedsięwzięcia przypisać raczej musimy temu, że opłata DATA 
jeszcze za wysoka— tudzież, nieodpowiedniemu i wadliwemu 
urządzeniu zakładu samego i wyzysku takowego. + 

Jeżeli przeszkody powyżej wymienione, mogły stanowić, 
do ostatnich czasów, niejakie usprawiedliwienie zaniedbane- 
go pod tym względem stanu Warszawy, to obecnie, przy véi 
raz większem rozgałęzieniu sieci nowego wodociągu, dające- 
go wodę czystą i miękką w ilości dostatecznej, tudzież przy 
ciągłym postępie kanalizacji, wymówka ta ustaje, I brak 
usiłowań uprzystępnienia ludności robotniczej, kąpieli, dowo- 
dziłby pożałowania godnej obojętności społeczeństwa. 

Nie należy tego zapominać, że w bieżącym okresie CZa- 
su, wszystkie narody ucywilizowane mają na pieczy dobro- 
byt klas pracujących fizycznie, — że starają się bronić robo- 
tnika od niebezpieczeństw wynikających z jego pracy zawo- 
dowej, — zapewnić mu znośną starość, i przyczyniać się do 


utrzymania jego sił i zdrowia. Zresztą, zbawienne skutki | 
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będące następstwem częstych obmywań ciała, z dawna już 
powszechnie uznanemi zostały. 

Z pomiędzy różnych rodzajów kapieli, kąpiel t. z. na- 
tryskowa, najbardziej celowi odpowiada.— W miastach nie- 
mieckich, powstają tego rodzaju zakłady na małą skalę, na 
10 — 12 celek kąpielowych obliczone, które, przy użyciu na 
ich budowę od 12000 — 16000 marek, są w stanie dawać 
za 10 fenigów (3,3 kop., a po kursie 4,5—5 kopiejek) kąpiel 
natryskową ciepłą i zimną, wraz z bielizną i mydłem. 

Podobne zakłady powinnyby być urządzone w Warsza- 
wie, przedewszystkiem na systemie kanału A, przy ulicach 
Przedokopowej, Źelaznej, Wolność, Smoczej, — tudzież, na 
systemie kanału B od Nowolipek przy ulicy Dzikiej aż do 
Powązek, jako w okolicach przeważnie przez ludność fabry- 
czną lub fizycznie pracującą zamieszkałych, i najbardziej od 
Wisły i istniejących zakładów kąpielowych, oddalonych. — 
Odpowiednią liczbę tego rodzaju zakładów, urządzić by też 
należało na systemie kanału C w okolicach Starego i Nowe- 
go Miasta, już skanalizowanych.— Dzielnica nadwiślańska od 
Łazienek do Zjazdu, tudzież Praga, korzystniej od innych 
części miasta, pod tym względem, obecnie położone, gdyż 
mające w pobliżu rzekę w lecie, a w zimie istniejące nad 
Wisłą zakłady kąpielowe, musiałyby z natury rzeczy, czekać 
na budowę prawidłowych kanałów, przerzynać je mających. 

Ponieważ głównym warunkiem powodzenia omawianej 
sprawy, jest możliwie najniższa opłata za użycie kąpieli 
i możliwie najmniejszy nakiad na budowę i urządzenie zakła- 
dów, przeto, przedsięwzięcie to nie może być przedmiotem 
spekulacyi obliczonej na wysokie zyski, —podjąć więc je mu- 
szą kapitaliści, ludzie dobrej woli. — Przedewszystkiem, na 
wielkich zakładach fabrycznych, posiadających wodę i kanał, 
ciąży obowiązek zapoczątkowania tej sprawy i pobudowania 
tego rodzaju kąpieli dla własnych pracowników. Tem ła- 
twiej przyszłoby to urzeczywistnić tym z pomiędzy właści- 
cieli zakładów przemysłowych, którzy mają do swego rozpo- 
rządzenia, ze swych maszyn parowych, wodę już ciepłą, 
z kondensacyi. 

Czy przy dzisiejszej taryfie opłaty za wodę wodociągo- 
wą, dałaby się osiągnąć tak niska jak w Niemczech opłata 
za kąpiel? przesądzać nie możemy.— Mniemamy jednakże, że 
zarząd miasta, zaliczyć by winien tego rodzaju zakłady do 
mstytucyj użyteczności publicznej, korzystających z ulg 
w opłacie za wodę i tym sposobem umożliwić ich powsta- 
wanie. 

Rzeczą jest naszych budowniczych i inżynierów-hygie- 
nistów, obmyślenie : najtańszej i najpraktyczniejszej, zasto- 
sowanej do naszych warunków konstrukcyi,— układu budo- 
wli, i wewnętrznego jej urządzenia. 

Jako przykład i wskazówkę do studyów nad tym przed- 
miotem, podajemy zaczerpnięte z czasopisma „Centralblatt 
der Bauverwaltung“, wydawanego przez pruskie ministerynm 
robót publicznych, i z „Wochenblatt f. Baukunde*, plany 
1 opisy dwóch tego rodzaju zakładów. 

Projekt, przedstawiony na rys. 1 — 4, opracowany 
przez firmę Davida Grove'go, niezmordowaną w działalno- 
Ści na polu inżynieryi zastosowanej do hygieny, stanowi 
typ według którego zamierzonem jest zbudowanie całego 
szeregu takich zakładów, w miastach niemieckich. Zgodnie 
z główną zasadą tego rodzaju zakładów : otrzymania na mo- 
żliwie najmniejszej przestrzeni, i najmniejszym nakładem, 
jak największej liczby celek kąpielowych, z zupełnym roz- 
działem obu płci, zaprojektowaną została budowla skromna, 
z jak najprostszem urządzeniem, z sieniami i komunikacyami 
ograniczonemi do najmniejszych wymiarów, zaś rozdział płci, 
rozpoczyna się od samego wejścia. — Dwoje obok siebie, 
w środkowej części budowli umieszczonych drzwi, prowadzą 
do oddzielnych sionek, służących zarazem za poczekalnie dla 
mężczyzn i dla kobiet, zaopatrzone w tym celu w ławki, 
W środku budowli, znajduje się wspólna dla obu oddziałów 
kasa. Z jej okien bocznych (i to jest zaletą planu) otwarty 
jest widok w obie strony, na korytarze, po obu stronach któ- 
rych, są rozmieszczone celki kąpielowe. Za kasą, mieści się 
pralnia zaopatrzona w kocieł i maszynę do prania, wyżyma- 
czkę i inne przynależytości. W pralni umieszczony jest także 
piec kąpielowy, oddzielony grubą warstwą odosobniającą. 

Zbiornik wody ciepłej o temperaturze 35° C., zasilają- 
cy wszystkie celki, ustawiony jest w środkowej części budo- 
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wli, na poddaszu wystającem po nad płaskie dachy skrzydeł, 
dla których dachy te stanowią pokrycie bezpośrednie (rys. 
1, 3, 4). — Z liczby ośmiu celek znajdujących się w każdym 
z dwu oddziałów zakładu stanowiących skrzydła budowli, 
zajęte zostały na maglownię, suszarnię, wygódki, schowania 
it. d., w oddziale męzkim jedna, a w oddziale żeńskim trzy 
przestrzenie celkowe, tak, że właściwych celek kąpielowych 
pozostało dla mężczyzn 7, a dla kobiet 5. Kobiety, jak to do- 
świadczenie stwierdziło, mniej licznię uczęszczają do tego 
rodzaju zakładów. 

Przez dobudowanie w kierunku długości, liczba celek 
dowolnie, w miarę potrzeby, powiększoną być może, co sta- 
nowi również zaletę planu. — Korzystniejsze zużytkowanie 
miejsca, a. m. zyskanie po jednej celce dla każdego z oddzia- 
łów, dało by się osiągnąć przez umieszczenie wygódek 
w środkowej części budowli, na prawo i na lewo od kasy, 
tam mianowicie, gdzie w opisywanym planie urządzono bar- 
dzo właściwie, schowania na czystą i brudną bieliznę. Jak- 
kolwiek w wielu miastach, podobnie jak w Berlinie, nie zga- 
dzaloby się to z przepisami policyi budowlanej, to jednakże, 
przeciwko takiemu umieszczeniu wygódek (przepłukiwanych 
rozumie się, wodą), przy urządzeniu oświetlenia z góry i sil- 
nem przewietrzaniu, częścią za pomocą rzeczonych okien gór- 
nych, częścią zaś za pomocą sąsiednich głównych kanalów 
wentylacyjnych całej budowli, nie byłoby rzeczywiście nie 
do nadmienienia. 

Celki kąpielowe mają 1,4 m szerokości i 2,5 m długo- 
ści. Każda z nich, zaopatrzoną jest w dwa wytryski, a. m. 
jeden ukośnie przytwierdzony, stały, i drugi ruchomy (z wę- 
żem),— w ławkę, wieszadła i kratowanie drewniane na po- 
dłodze.—Do ogrzewania budowli służą dwa piece postawione 
w końcach korytarzy 1,20 m szerokich, a. m. tak zwane ir- 
landzkie, do ciągłego palenia w nich koksem (n. Füllofen).— 
Piece te ogrzewają zarazem świeże powietrze dopływające 
przez krótkie kanały z zewnątrz.— Wnętrze budowli jest do- 
brze oświetlone za pomocą okien umieszczonych na środku 
każdej z celek, na wysokości 2,20 m po nad podłogą. 

Szczególną zaletę planu stanowi to jeszcze, że personał 
dozorujący i służbowy, może być sprowadzony do minimum, 
albowiem poborca ma widok otwarty i dogodny, na oba od- 
działy. Równie łatwo pilnować można bielizny, a jakkolwiek 
poborca sam się tem nie zajmuje, to jednakże dużo w tym 
w tym względzie pomocnym być może.—Całe wnętrze budo- 
wli daje się utrzymywać ciągle w przyjemnej temperaturze, 
zaś przyrządzanie ciepłej wody dokonywa się bardzo małym 
kosztem przez bezpośrednie ogrzewanie. — Do ogrzania 20 
litrów wody udzielanej na jednorazową kąpiel, potrzeba zu- 
żyć zaledwie 0,2 kg węgla kamiennego. 

Przy poniesieniu wydatku w wysokości 16500 marek), 
która to suma przedstawia koszt budowy i całkowitego urzą- 
dzenia zakładu, dawać będzie można kąpiel natryskową z bie- 
lizną i mydłem, za 10 fenigów, a więc najbiedniejszemu umo- 
żliwi się staranie o czystość ciała, która wpływa bardzo sku- 
tecznie nietylko na zdrowie w ogóle, lecz nawet i na uoby- 
czajenie człowieka, 

Przechodzimy obecnie do opisu innego typu omawia- 
nych zakładów. We Frankfurcie n/M. otwarty został nieda- 
wno, pierwszy zakład kąpieli natryskowych dla ludu, zbudo- 
wany według projektu inspektora budowlanego p. A. Kocha. 
W rzeczonym zakładzie, za opłatą 10 fenigów, otrzymuje się 
ciepłą kąpiel natryskową, łącznie z bielizną i mydłem. 

Budowla przedstawiona na rys. 5 i 6 ma kształt ośmio- 
kąta regularnego i zajmuje 83 m* powierzchni. Mieści w so- 
bie 10 celek kąpielowych dla mężczyzn i 4 celki dla 
kobiet. Do każdego oddziału prowadzi oddzielne wejście.— 


1) Suma powyższa obliczoną została dla budowli murowanej, z ce- 
gły, według cen jednostkowych berlińskich. Takaż budowla, wykonana 
z t. z. muru pruskiego (Holzfachwerk), przy użyciu cyprysu amerykań- 
skiego, kosztowałaby w Berlinie tylko 12500 marek.—W obu tych sumach 
ogólnych, mieszczą się następujące wydatki: na urządzenia kąpielowe— 
* 2000 marek, na zaopatrzenie budowli w wodę i kanalizacyę tudzież urzą- 
dzenie pralni i suszarni—1600 marek, na urządzenie ogrzewania i prze- 
wietrzanią-—-550 marek, a wreszcie, na urządzenia dla oświetlenia gazo- 
wego—350 marek. 
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Celka kąpielowa składa się z rozbieralni a i przestrzeni na- 
tryskowej b. Pomiędzy wejściami dla kobiet i mężczyzn Wx 
i Wa znajdują się: kasa K, skład bielizny i pralnia P, oraz su- 
szarnia S.— Podziemie, urządzone jest tylko pod temi trzema 
ostatniemi pomieszczeniami. Mianowicie, pod P i K znajdu- 
je się skład paliwa (koksu), które wrzucane jest tam przez 
szyb, z zewnątrz,—zaś pod 5 urządzoną jest kotłownia F, mie- 
szcząca kocieł do grzania wody i kaloryfer powietrzny słu- 
żący do ogrzewania całej budowli. Do kotłowni F' prowadzą 
schody w rodzaju drabiny, ze składu bielizny P.—Rozbieral- 
nie a są oddzielone od korytarza C za pomocą drzwi suwanych, 
zaś od przestrzeni natryskowych b za pomocą zastaw z płó- 
tna nieprzemakalnego. Każda celka zaopatrzoną jest w sto- 
łek bez poręczy, małe źwierciadełko, dwa haki na drzwiach 
do wieszania odzieży, i dywanik z linoleum. W przestrzeni 
natryskowej urządzone jest na podłodze kratowanie z łat, 
pod którem, użyta woda odpływa rynienką r do kanału miej- 
skiego. Każda celka, oraz pralnia, otrzymują z kaloryferu po- 
wietrze ogrzane, otworami p.. Nad każdą celką kąpielową 
urządzony jest mały zbiornik, z którego kąpiący się, przez 
pociągnięcie łańcuszka, wpuścić może 40 Z ciepłej wo- 
dy; zimna woda może być użytą w ilości dowolnej.—W gór- 
nej części pralni i suszarni, ustawiony jest duży zbiornik 
wody ciepłej Z, zasilający małe zbiorniki. 

„ Wszystkie ściany nad ziemią, równie jak stropy (dachy), 
zrobione są z cementu na osnowie drucianej, według systemu 
Monier. Sciany wewnętrzne przedziałowe są tylko na 2,10 m 
wysoko wyprowadzone, z wyjątkiem ściany pomiędzy oddzia- 
łem kobiet i mężczyzn. — Ta ostatnia, oraz ściany ośmiokąta 
wewnętrznego, sięgają do dachu. Wszystkie te ściany mają 
4,5 — 5 cm grubości, i z obu stron, są wyprawiane na gładko 
cementem. Zewnętrzna, okólna ściana budowli, składa się 
z dwóch ścianek Monier obejmujących warstwę powietrza, 
a. m. wewnętrznej o 3,5 cm i zewnętrznej, o 7 cm grubości. 
Odstęp między rzeczonemi ściankami, wynosi 3 cm. Podobny 
odstęp, wynoszący 10 — 12 cm, został wytworzony i w stro- 
pach (dachach) przez położenie bezpośrednio na pokryciu 
wewnętrznem systemu Monier, krokwi, a na nich szalowania 
pod pokrycie cynkiem. — Cel tych odstępów, polegający na 
niedopuszczeniu skraplania się pary na stropach i ścianie ze- 
wnętrznej, został w zupełności osiągnięty, jak to praktyka wy- 
kazała podczas bardzo zimnych dni jesiennych. Wszystkie po- 
dłogi zrobione są z cementu. Ściany wewnętrzne są otynko- 
wane cementem kolorowym (n. Polychrom-Zement), trzyma- 
nym w tonie żółto-zielonawego piaskowca. Z takiegoż mate- 
ryału są wykonane wszystkie gzymsy, oprawy okien, drzwi, 
ramy filungowań it. d. System Monier, zdaje się, po raz 
pierwszy był zastosowany we Frankfurcie n/M. na tak dużą 
skalę, a każda osoba zwiedzająca zakład, może się przekonać 
naocznie, o korzyściach jakie takowy w porównaniu z innemi 
konstrukcyami, dla podobnych „celów przedstawia. Czy sy- 
stem Monier nadawałby się do budowy ścian w naszym Kli-. 
macie, 0 tem przesądzać nie możemy; być może, iż użycie 
cegły dętej byłoby w danym razie właściwszem. 

Całkowity koszt budowy omawianego zakładu wyniósł 
18600 marek, zaś koszt sprawienia inwentarza—1400 marek. 
Cena 224 M. za 1 m? powierzchni budowli w planie, wyda się 
naturalnie bardzo wysoką; na drogość tę, jednakże, nie 
wpłynął system Monier, gdyż na roboty odnoszące się do 
tego systemu przypada zaledwie 1. część ogólnej sumy ko- 
sztu budowli. 

Trudno sobie przedstawić zakład lepiej celowi odpo- 
wiadający i tak mało zajmujący miejsca. 

Wyzyskiem zakładu, kieruje urząd miejski budowli 
podziemnych (n. Tiefbauamt). Obsługę zakładu stanowią: 
jeden kąpielowy, który jest jednocześnie kasyerem i pala- 
czem, I żona jego, która zajmuje się obsłagą oddziału kobiet 
i praniem bielizny kąpielowej. 

Do d. 1 października 1888 r., maximum użytych dzien- 
nie kąpieli wynosiło 305 ; było to w sobotę; w inne dni bra- 
no 142, 158, 171, 186 i 209 kąpieli, dziennie. 


E. Cichocki, bud. 
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Pamiętnik Fizyograficzny. Tom VIII, r. 1888. Dzia T. 
Meteorologia i hydrografia.—Dzźał II. Geologia z chemią. — 
Dział ITI. Botanika i zoologia. — Dział IV. Antroņologia.— 
Dział V. Miscellanea. 

Nader obfitą zawartość tomu VIII „Pamiętnika“, roz- 
poczyna : 

1. Wykaz spostrzeżeń meteorologicznych , dokonanych 
w r. 1887 na stacyach urządzonych staraniem Sekcyi Ll-ej 
O. W. T. P. P.i H. w Warszawie. Zaznaczamy z przyje- 
mnością, objaw pocieszający, że ilość stacyj wzrasta stale. 
W ostatnim roku przybyło ich 10, a. m. urządzono je w Mi- 
chałowie, Ostrowach, Szczuczynie, Suchej, Silniczce, Ząb- 
kowicach, Kremieńczukach. Żytyniu, Strychowcach i Nie- 
mierczach. 

Do tego samego działu „Pamiętnika* należą jeszcze 
dwie poniższe prace : 

2. Wykaz spostrzeżeń fenologicznych, nadesłanych do 
redakcyi „Wszechświata“ w r. 1887, z 26 stanowisk (pomię- 
dzy niemi zaledwie 12 przypada na Królestwo) i E 

3) Krzyżownice wiatrów w Warszawie, termiczna i ba- 
ryczna, przez Apol. Pietlsiewicza, z 2-a tabl. RZ 

Dział geologii otwiera rozprawa d-ra Józefa rond: 
radzkiego p. n. „Sprawozdanie z badań geologicznych dokoni- 
mych w lecie 1887 r. w okolicach Kielc i Chęcn*. W dalszym 
ciągu pracy nad ułożeniem mapy geologicznej gór Sando- 
mierskich, podjętej przez autora z poruczenia redakcyi „Pa- 
miętnika Fizyograficznego*, otrzymaliśmy w tomie bieżącym, 
mapę gór Kieleckich, Chęcińskich i Dymińskich. Sprosto- 
wawszy błędny pogląd pierwotny ') co do unifikacyi fałd 
Chęcińskiej, Dymińskiej i okolic Zbrzy, które to fałdy, autor 
uważa obecnie za niezależne, przechodzi on do oro- i hydro- 
graficznego opisu badanej miejscowości. — Na pn. od Kielc 
ciągną się odnogi krańcowe pasma $-to-Krzyskiego, do któ- 
rych, od pn. przylega szerokie pasmo Ćmińskich gór tryja- 
sowych, Występy i Klonowskich. Na pd. od Kielc ciągnie 
się wysoki grzbiet gór Dymińskich, do którego przylegają 0 
zach. góry Posłowskie, od wschodu zaś, kwarcytowa góra 
w Niestachowie.—W okolicy Chęcin, wyrasta łukowato Wy- 
gięty koralowy grzbiet gór Chęcińskich, dosięgający ku 
pn-z. aż do Miedzianki. Dalej, ku południowi, wyróżniają 
się grzbiety wapienne jurajskie, pod nazwą gór Korzeczkow- 
skich i pasmo między Małogoszczą i Korytnicą. Granice 
wyżyny Sandomierskiej stanowią na pn. rzeka Pilica, od 
pd.-zach. linia Przedborz-Korytnica, od pd. — linia Górki- 
Raków, która w przedłużeniu ku wschodowi zlewa się Z p0- 
ładniową granicą dewonu sandomierskiego. — Wielce zajmu- 
jące są dane hydrograficzne. Wszystkie dorzecza Nidy 
i Czarnej. biorą początek na pn. od Kielc w tryjasowych 
górach Ómińskich, Występie i Klonowskich, przecinając 
w poprzek wszystkie pasma dewońskie, kwarcytowe i Wa- 
pienne. Zjawisko to, dowodzi wielkiej starożytności, tych 
łożysk rzecznych, gdyż istnieć one musiały przed wyniesie- 
niem górskich pasm które dzisiaj przecinają. Pasmo najbar- 
dziej na północ wysunięte stanowi widoczny dział wodny, 
jest zatem najstarszem ; kolejność wzniesień postępuje ku 
południowi. Na początku epoki dewońskiej, płaską WYSPĘ 
tworzyły jedynie góry Dymińskie, i dopiero przy końcu tej 
epoki, cała wyżyna kielecka zamienia się na atoll od wscho- 
du otwarty, okolony rafą koralową; północną wydłużoną 
wyspę tworzą góry S-to-Krzyskie, poludniową— Dymińskie. 
Fale laguny, uderzając o wewnętrzną ścianę rafy, kruszą Ją, 
tworząc u pn. podnóża dzisiejszych gór Chęcińskich, czerwo- 
ny konglomerat wapienny (skała Zygmuntowska), któremu 
różni uczeni, rozmaity wiek przyznawali.— W ciągu następ- 
nych epok, permskiej i pstrego piaskowca, cała dewońska 
wyżyna kielecka jest już lądem ; w epoce róthu i wapienia 
muszlowego, ląd się obniża i morze tryjasowe zachodzi W po- 
staci wąskich zatok pomiędzy skały dewońskie w pd.-zach. 
części terenu. W epoce kajprowej, następuje znaczne wynie- 
sienie całej omawianej powierzchni, które trwa aż do końca 


1) Por. „Pam. Fiz.“ t. VII r, r. 1887. 


EE EE 


PRZEGLĄD TECHNICZNY. — Lipiec 1889. 


Tom XXVI. 


neokomu ; w tym też czasie, pod ciśnieniem siły bocznej od 
pd.-zach. wyspa dewońska ulega znacznemu zwężeniu i kil- 
kakrotnemu sfałdowaniu. Od początku górnej kredy, kształt 
wyspy kielecko-sandomierskiej już tylko nieznacznym ulegał 
zmianom ; lodowiec dyluwialny pokrywał całą jej przestrzeń 
z wyjątkiem tylko pasma $-to-Krzyskiego i pojedyńczych, 
szezytów wapiennych gór Chęcińskich. W miarę cofania się 
topniejącego lodowca, wody jego spływały bez określonego 
łożyska po całej wyżynie ku pd.-w., unosząc ze sobą piasek 
iił marglowy. Drobniejszy materyał został spłókany dalej 
na wschód, tworząc löss sandomierski, grubszy zaś, pozostał 
w zachodniej części terenu, w postaci piasków lotnych. —Pod 
względem bogactw mineralnych, oprócz marmurów, góry Kie- 
leckie obfitują w rudy żelazne, przywiązane do pewnych po- 
ziomów geologicznych. Najniższym jest pokład rudonośny na 
granicy syluru i dewonu, zawierający gniazda limonitu,—da- 
lej, sferosyderyt ilasty, wśród białego piaskowca kajprowe- 
g0,—iły sterosyderytowe w dolnej jurze, i piaskowce żelazi- 
ste górno-jurajskie.—Rudy miedziane, przeciwnie, poziomów 
geologicznych nie trzymają się; wypełniają one żyły usko- 
kowe pomiędzy Grałęzicami i Chęcinami, wespół z rudami 
ołowianemi i cynkowemi.— Szczegółów geognostycznych nie 
dotykamy, jako do streszczenia nie nadających się. 

Wykład, objaśnia pięknie wykonana mapa geologiczna 
badanej miejscowości. 

Następuje praca A. Michalskiego p. n. „Zarys geologiczny 
południowo-zachodniej części gub. piotrkowskiej. Granice zba- 
danej miejscowości stanowią : od północy równoleżnik Czę- 
stochowy, od wschodu—linia Włoszczowa-Miechów, od połu- 
dnia i zachodu—granice państwa.—Jakkolwiek dla zachodniej 
części tej okolicy, istnieje bardzo szczegółowa mapa /łómer'a, 
uważał jednak autor za niezbędne i tę część kraju zbadać 
ponownie, ponieważ podczas dawniejszych wycieczek w gra- 
nicach regionu mapy Rómer'a, otrzymał wyniki w wielu ra- 
zach sprzeczne zarówno z mapą, jak i z wnioskami teorety- 
cznemi tego badacza. Część zachodnia zbadanego terenu (na 
zachód od linii Częstochowa-Olkusz położona), przedstawia 
powierzchnię falistą, w której w kierunku z północy na połu- 
dnie daje się dostrzegać następstwo skał coraz starszych. 
Mianowicie, część północna zajmują osady jurajskie, środko- 
wą — kajprowe, południową — tryjasowe i węglowe. Część 
wschodnią terenu zajmuje pasmo skaliste krakowsko-wieluń- 
skie, złożone z wapienia górno-jurajskiego, zlewające się ku 
wschodowi z utworami kredowemi. Zdaniem autora, starsze 
osady części zachodniej, zostały obnażone w skutek działania 
czynników denudacyjnych, których skutkiem, było zniszcze- 
nie górnych ogniw tutejszych skał osadowych, które ocalały 
W pasmie skalistem. Opisując znane wychodnie utworów de- 
wońskich w okolicy Siewierza, zbija autor twierdzenie Rö- 
mera, uważającego je za krańcowe odnogi pasma kieleckie- 
g0. Wychodnie te natomiast, stanowią zupełnie samodzielną 
grupę, związaną ściśle z odsłonięciami dewonu okolic Krako- 
wa. Wzdłuż linii tych obnażeń (Kraków-Siewierz), spotyka- 
Ją się również ciekawe zlepieńce, złożone z otoczaków wa- 
pienia dewońskiego, porfiru i wapienia węglowego, które za- 
liczano dotychczas do utworu permskiego. Autor, uważa owe 
zlepieńce za facies nadbrzeżną dolnego tryjasu, w skład któ- 
rego oprócz tych ostatnich skał wchodzą jeszcze iły czerwo- 
ne, piaskowce szare i czerwone i margle dolomitowe. Tryjas 
środkowy (t. z. wapień muszłówy) występuje w powiatach 
bendzińskim i olkuskim, w postaci grzbietu falistego, złożo- 
nego z wapieni i dolomitów, okalającego z 3-ch stron region 
węglowy. — Drobiazgowy podział tego piętra na poziomy 
prof. Rómer'a, nie uważa autor za dostatecznie uzasadniony 
przynajmniej dla naszej partyi, z powodu prawie zupełnego 
braku szczątków organicznych i znacznie posuniętej dolomi- 
tyzacyi wapieni. Uważa przeto autor za niezbędne, utworze- 
nie podziału bardziej racyonalnego, co jednak da się osiągnąć 
po bardziej szczegółowem niż obecne, badaniu. — Utwory kaj- 
prowe, zajmują znaczną powierzchnię na północ od terenu 
wapienia muszlowego. Oprócz określonych przez Rómer'a, 
dolnego i środkowego piętra tego utworu, do tegoż wieku 
zalicza autor i charakterystyczne piaskowce żelaziste, zle- 
pieńce i żwiry, zasegregowane przez Rómer'a do jury środ- 
kowej.— Główną masę pasma krakowsko-wieluńskiego; Sta- 
nowią górno-jurajskie utwory (oksford), zbocza zaś piętro 
środkowe, do którego autor włącza i kelloway. W północnej 
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części terytoryum, piętro środkowo-jurajskie zbadał autor 
już dawniej (Form. jurajska w Polsce, Pam. Fizyogr. t. V). 
Najstarszy poziom tych utworów stanowią siwe iły ze sfero- 
syderytami i Park. Parkinson, dalej, idą piaskowce ilaste ze 
sferosyderytami i Park. Neufjeusis, nad któremi leżą oolity 
żelaziste, których górne warstwy obfitują w skamieniałości 
kellowajskie. Utwory środkowo-jurajskie południowej części 
terytoryum, przedstawiają, w stosunku do części północnej, 
znaczne różnice pod względem petrograficznym, co skłoniło 
Rómera do zaliczenia ich do odrębnych poziomów. Autor 
stawia liczne dowody, przemawiające za jednoczesnością 
utworów południowej i północnej frakcyi. różnice zaś pe- 
trograficzne tłómaczy odrębnością typów : głębokomorskiego 
na północy i nadbrzeżnego na południu. Wreszcie, odrzuca 
autor podział Rómer'a górnej jury na 3 poziomy, uważając 
go za sztuczny i niczem nie usprawiedliwiony. — Do pasma 
krakowsko-wieluńskiego przylegają od wschodu utwory kre- 
dowe. Składają się one w dolnym poziomie z piaskowca 
i piasku glaukonitowego, żwiru kwarcowego, lub wapieni 
piasczystych. nad któremi spoczywa potężna warstwa opoki 
kredowej, grubiejąca stopniowo ku wschodowi. Zaliczenie 
wszystkich tych utworów do piętra senońskiego (Römer), nie 
uważa autor za dostatecznie uzasadnione, w obec znalezienia 
w odpowiednich utworach krakowskich, skamieniałości ceno- 
mańskich i turońskich.—Bardzo ciekawy fakt stanowi znale- 
zienie przez autora, opoki kredowej po zachodniej stronie 
pasma wieluńskiego, przy wsi Kwaśniowie, co dowodzi łącz- 
ności szląskich skał tegoż wieku, z naszemi. 


W dalszym ciągu tegoż samego działu, mieści się praca 
A. Michalskiego p. n. „Sprawozdame przedwstępne z badań do- 
konanych w połudmiowej części gub. radomskiej". W pracy tej, 
szkicuje autor główne wyniki swych badań z r. 1887 we 
wschodniej części gór kieleckich i okolicy przyległej. Nowo 
zdobyte dane faktyczne, streszczamy poniżej. 1) Autor 
stwierdził istnienie w górąch kieleckich tałd obalonych, mia- 
nowicie na północ od wsi Świętomasz, gdzie widzieć się daje 
stopniowe zastępstwo skał nowszych przez starsze, z których 
ostatnie leżą po nad pierwszemi. 2) Ciekawem jest odkry- 
cie całego szeregu uskoków poziomych, biegnących w po- 
przek kierunku pokładów, np. uskok Łagów-Słupia nowa- 
Serwis, gdzie część wschodnia, sposobem uławicenia, w poró- 
wnaniu z zachodnią, przedstawia się o 3 mniej więcej wior- 
sty odsuniętą ku południowi. 3) Osady dewońskie uławico- 
ne są niezgodnie z syluryjskiemi. 4) Pokłady koralowe de- 
wońkie występują przeważnie w południowej części pasa 
górskiego,—w północnej zaś, przeważają osady gliniasto-wa- 
pienne, z podrzędnemi warstwami zielonego, niekiedy kwar- 
cytowego piaskowca, a w niektórych punktach i łupku bitu- 
micznego, np. około Bastkowa, gdzie go mylnie za węgiel 
kamienny uważano. 5) Zlepieniec wapienny i kwarcytowy, 
zaliczany przez Rómer'a do permu, należy bezwątpienia do 
dolnego tryjasu. 6) Ku końcowi opoki tryjasowej, nastąpiły 
w pasmie kieleckiem podniesienia, których wynikiem było 
utworzenie zbiorników wód słodkich na północnym stoku 
gór, w których osadziły się potężne pokłady piaskowca kaj- 
prowego, obfitującego w rudę żelazną i cienkie warstewki 
węgla kamiennego. 7) Utwory jurajskie, kredowe i mioce- 
niczne, posiadają „Ww zbadanem terytoryum, ten sam chara- 
kter, co i w części zachodniej. 8) Lodowiec dyluwialny po- 


. krywał całą powierzchnię gór kieleckich. 


Trzecia praca A. Michalskiego nosi tytuł: „Sprawozdanie 
z badań geologicznych, dokonanych przy budowie dr. żel. Brze- 
sko- Chelmsktej i Stedlecko - Małkińskiej*. Linię Brzesko- 
Chelmską dzieli autor na dwie części, z których południowa, 
od Chełma do stacyi Uhrusk, znamionuje się słabym rozwo- 
jem osadów dyluwialnych, z pod których bardzo często wy- 
nurzają się na powierzchnię, osady kredowe ; część północna 
przeciwnie, zajęta jest przez potężne warstwy dyluwialne. 
W przekopie około rzeki Uherki, znalazł autor typową glinę 
dyluwialną z głazami narzutowemi ; jest to najbardziej na 
południe wysunięty punkt, w którym zauważono sięganie lo- 
dowca północnego.—Bardziej jednostajną jeszcze, w porówna- 
niu z linią Brzesko-Chelmską, okazuje się budowa pasa Sie- 
dlecko-Małkińskiego, w całej rozciągłości którego, odsłania- 
ja się, wyłącznie prawie, utwory lodowcowe. 

Dział II „Pamiętnika“ kończy praca Br. Znatowicza 
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p. n. Rozbiory chemiczne wody z rzeki Wisły, dokonane we- 
dług tegoż samego planu co i w r. 1887. 

Dział ITI, botaniki i zoologii, zawiera prace następujące 
1. Kaz. Łapczyńskiego p. n. Roślinność kilku miejscowości kra- 
jowych. 2. F. Błońskiego, K. Drymnera i E. Ejsmonda p. n. 
Sprawozdanie z wycieczki botanicznej, odbytej do puszczy biało+ 
wieskiej w r. 1887. 3. F. Błońskiego p.n Wątrobowce Król. 
Polskiego. 4. J. Paczoskiego p. n. Spis roślin zebranych w r. 
1887 w pow. hrubieszowskim. 5. M. Twardowskiej p. n. Do- 
datek do spisu roślin z Szemetowszczyzny i Pińszczyzny. 
6. A. Wrześniowskiego p.n. O trzech kiełżach podziemnych. 
7. W. Taczamowskiego p.n. Spis ptaków Król. Polskiego, obser- 
wowanych w ciągu ostatnich lat 50-u. 8. D-ra O. Bujwida 
p-n. Wyniki bakteryologicznych badań wód m. Warszawy, 
w r. 188711888 i 9) F. Błońskiego p. n. Dodatek do spisu 
wątrobowców Król. Polskiego. 

W dziale TV, antropologii, spotykamy dalszy ciąg pracy 
T. Dowgirda p. n. O wykopaliskach w Melżyn-Kapas, wre- 
szcie dział V: Miscellanea, wypełnia praca Z. Glogera p. n. 
Wyciągi z dziejów polskich Długosza, dotyczące fizyografii da- 
wnej Polski. 

Całość, przedstawia się świetnie, nawet imponująco; 
druk wyraźny, korekta staranna, a tablice litograficzne, w li- 
czbie 27, wykonane są bez zarzutu. Gorąco polecamy czy- 
telnikom „Przeglądu“ to piękne i sumienne wydawnictwo. 

B.J. 


Oświetlenie elektryczne (Zclażrage à Vélectricité), przez 
H. Fontaine'a. Paryż, wyd. trzecie z r. 1888.—688 str. dru- 
ku i 326 drzeworytów. Cena 16 fr. 

Treść powyższej książki. opracowanej nader przystę- 
pnie i z cechą wybitnie praktyczną, obejmuje cztery rozdzia- 
ły główne, a.m.: 1) Wiadomości wstępne, podane na 193-ch str. 
(prawa zasadnicze prądu elektrycznego, ogniwa, akumulato- 
ry, magnetyzm, elektrometrya, światła łukowe i żarowe, fo- 
tometrya). 2) Przyrządy elektrotechniczne, na 288-ch str. (dyna- 
momaszyny stateczne i przemienne, regulatory światła łuko- 
wego i żarowego, transformatory, przewodniki, szematy roz- 
prowadzania prądów). 3) Kosztorysy na urządzenia oświe- 
tlenia elektrycznego, na 46-ciu str. (stosunek skutku świetlnego 
do wydajności energii mechanicznej, kapitał zakładowy, koszty 
wyzysku). 4) Zastosowania światła elektrycznego, na 137-ciu 
str. (fabryki, teatry, stacye centralne, parochody, latarnie 
morskie, strategia, mieszkania). 

W rozdziale pierwszym, starał się autor uprzystępnić 
teorye elektryczne, czytelnikom zupełnie niefachowym. Uni- 
kając jednakże przesadnie, określeń matematycznych, zesta- 
wił on tylko luźne twierdzenia, które mało oświecą rozpo- 
czynających naukę, a są zupełnie nieprzydatne dla techni- 
ków rozporządzających obecnie wybornemi elementarzami 
Silv. Thompson ai Daniel a.—O wiele, stosunkowo, udatniej- 
szem jest opracowanie drugiego rozdziału książki Fontainea. 
Wszystkie niemal główniejsze typy dynamomaszyn i regula- 
torów świetlnych są tu objaśnione krótkim opisem i bardzo 
dobremi rysunkami. Szkoda tylko, że autor pominął zupeł- 
nie teoryę dynamomaszyn, oraz, że w jego opracowaniu nie 
znać ani tego porządku metodycznego którym celuje dawna 
klasyczna książka H. Schellewa (Die magnet und dynamo- 
elektrischen Maschinen), ani też nie ma owej wyczerpującej 

runtowności, którą odznacza się wyborny podręcznik Kżttler'a 
(Handbuch der Elektrotechnik).— Rozdziały trzeci i czwarty 
zasługują natomiast na uznanie bezwarunkowe. W żadnym 
ze znanych mi podręczników nie znalazłem tak udatnego ze- 
stawienia danych liczbowych dotyczących technicznej i eko- 
nomicznej strony oświetlenia elektrycznego "1. Podane są 
przy tem nowsze cenniki głośniejszych firm francuskich, an- 
gielskich i amerykańskich (mniej uwzględniono niemieckie), 
obliczenia przeciętne kosztów, zaczerpnięte bezpośrednio 
z praktyki, — oraz, liczne przykłady zastosowania światła 
elektrycznego. 

Wprawdzie, koszty oświetlenia elektrycznego zależą 
nietylko od zmienności (jak obecnie, przeważnie zniżkowej) 
cenników, ale i od wielu innych warunków miejscowych. 


1) Dawniejsze dzieło E Hagen'a z r. 1885 (Die elektrische Be- 
leuchtung) zawiera też, pod tym względem, b. cenne wskazówki. 
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Niemniej przecież, liczne dane porównawcze, zebrane w książ- 
ce Fonłaine' a, mogą być bardzo przydatnemi i dla elektrote- 
chniki krajowej, która obecnie, stanowi jeszcze niejako mo- 
nopol handlowy kilku firm niemieckich. 


Podręcznik dla monterów oświetlenia emgeet), ei 
(Taschenbuch für Monteure elektrischer Beleuchtungsanla- 
gen), przez bar. ©. von Gaisberg'a. Lipsk, wyd. 3-cie z r. 
1888; 139 str. tekstu. Cena 2 M. 50 fen. 

Mała ta książeczka, może posłużyć za wzór popularne- 
go opracowania wiadomości z zakresu elektrotechniki. Za- 
wiera ona w sobie praktyczną instrukcyę dla mechaników 
i dla dozorców dynamomaszyn, których uczy, jak należy ze- 
stawiać, naprawiać i utrzymywać w porządku siecie rozpro- 
wadzające światło łukowe lub żarowe. Wykład, dostępny 
dla każdego inteligentnego majstra technicznego, objaśniony 
jest nadto licznemi i przejrzystemi rysunkami. Sądzę, że 
przekład polski tej instrukcyi byłby pożądanym nabytkiem 
dla naszego piśmiennictwa technicznego. 


Z pomiędzy kalendarzy przeznaczonych dla inżynie- 
rów - elektrotechników , a więc dla osób posiadających 
wstępne wiadomości fachowe, oraz pewną biegłość w mate- 
matyce, należy wymienić: j 

1) Rocznik F. Uppenborn'a: (Kalender für Elektrotechni- 
ker). Szósty rok wydawnictwa (1689), 264 str. druku, cena 
4 M. Lipsk i Mnichów, — oraz 2) Poradnik dla elektrotech- 
ników (Aide-Mómoire de Tingónieur-ćlectricien), wydany 
przez pp. G. Duchego, E. Maylawa, B. Marinowitcha i G. 

zarwadyego. Paryż, pierwszy rok wyd. (1880); 420 str. 
tekstu. Cena 6 fr. 

W obu wymienionych rocznikach, oprócz właściwego 
działu elektrotechniki, mieszczą się tablice podręczne, wä: 
ry, określenia i dane liczbowe z matematyki i fizyki ogól- 
nej. Materyał informacyjny i praktyczny, opracowany jest 
w ogóle z jednakową starannością w obu tych wydawnic- 
twach, pomimo nieuniknionych błędów druku i niektórych 
mniejszych niedokładności. Natomiast, dział teoryi elek- 
tryczności, zestawiony jest względnie gruntowniej i obszer- 
niej w poradniku francuskim aniżeli w niemieckim i to przy 
pomocy rachunku całkowego. 

Pewna niechęć narodowa, przebija się nawet w po- 
wyższych kalendarzach elektrotechnicznych, i uwydatnia Się 
mianowicie w jednostronnem wyzyskaniu rozmaitych źródeł 
naukowych, które mogłyby się korzystnie uzupełniać. 

Powyższe sprawozdanie bibliograficzne, zamykam krót- 
ką wzmianką o Podręczniku elektrotechnicznym, opracowa- 
nym przez pp. Grawinkela i Strecke”a (Hilfsbuch der Elek- 
trotechnik). Berlin, r. 1888. Cena 12 M. 

Wymienione wydawnictwo nie jest peryodycznem i jest 
co do treści (zwłaszcza teoretycznej) znacznie obszerniej- 
szem aniżeli rocznik elektrotechniczny Uppenborna, od któ- 
rego też jest trzy razy droższem. Opracowanie tego podrę- 
cznika jest w ogóle sumiennem, ale tylko szematycznem i in- 
formacyjnem, t. j. nie ma on założenia pedagogicznego. 

A. Hołowiński, inż. dr. fil. 
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— pe 


SPRAWOZDANIA Z POSIEDZEŃ 
stowarzyszeń technicznych. 
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Grupa techników przy Sekcyi III Towarzystwa p. p 
ih. w Warszawie, na posiedzeniu zwołanem na d. 28 maja 
r. b., miała wysłuchać odczytu p. Goldberga, bud., „o akor- 
dach barwnych“. Ze względu jednakże, iż na posiedzenie 
stawiła się mała liczba osób, przewodniczący, p. Paszkowski 
inż., zgodnie z życzeniem prelegenta, zaproponował odrocze- 
nie odczytu do jesieni. — Przerwa letnia, w obradach oddzia- 
łu technicznego, będzie trwała do m. września r. b.— O ter- 


minie otwarcia zimowego okresu posiedzeń, zarząd grupy nie | 


omieszka we właściwym czasie powiadomić uczestników 
zebrań. AS 


Z Towarzystwa politechnicznego we Lwowie. W pierw- 
szy dzień Zielonych Świątek, zarząd Towarzystwa urządził 
wycieczkę naukową do Skolego, położonego w górach Be- 
skidu, gdzie członkowie zwiedzali rozmaite zakłady kwitną- 
cego tam przemysłu drzewnego. 

Chociaż nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którem 
miało być uchwalone podwyższenie składek wnoszonych 
przez członków miejscowych, nie przyszło do skutku, to je- 
dnakże zarząd Towarzystwa wynajął od 1-go lipca r. b. ob- 
szerniejszy lokal położony w rynku, pod l. 20. Zarząd, za- 
mierza też wypisać większą liczbę czasopism technicznych 
i oczekuje, że w ten sposób spowoduje codzienne zgroma- 
dzanie się większej liczby członków w lokalu Towarzystwa, 
co powinno wpłynąć korzystnie na ożywienie jego działal- 
ności. Czy nadzieje te się ziszczą, przekonamy się w jesie- 
ni; w każdym jednakże razie, składki pobierane od człon- 
ków miejscowych trzeba będzie podnieść, aby pokryć zwięk- 
szone wydatki. WE 


Towarzystwo techniczne w Krakowie, odbyło w d. 25 
i 28 czerwca r. b. dwa posiedzenia w sprawie wodociągu dla 
m. Krakowa. Oba zebrania były bardzo liczne, a rozprawy 
były nader ożywione i wyczerpujące. 

Przewodniczący p. Sare, otwierając posiedzenie, odczy- 
tał pismo prof. Bortnika, delegata towarzystwa w komisyi 
wodociągowej przy radzie miejskiej, którem prosi o zwolnie- 
nie go z tej godności, dla powodów poniżej wyłuszczonych : 
Komisya wodociągowa, złożona przeważnie z lekarzy, przy- 
jąwszy za zasadę zasilanie wodociągu tylko wodą źródlaną, 
przeprowadziła jedynie badania takiej wody w Regulicach, 
a odrzuciła bezwzględnie, projekty badania innych wód, mia- 
nowicie też wód gruntowych, t. z. wgłębnych, znajdujących 
się w obfitości w pobliżu Krakowa. Na początku obrad ko- 
misyi wodociągowej, referent tejże, dr. Domański, zastrzegł, 
ażeby o żadnym projekcie oprócz regulickiego, nie było do- 
tąd mowy, dopóki obrady nad tym ostatnim projektem nie 
będą ukończone. Tymczasem, po załatwieniu się z proje- 
Kiem sprowadzenia wody z Regulice, nie dopuszczono już roz- 
trząsania innych projektów. A jednakże, w razie uznania 
projektu regulickiego za dobry, w ogóle, jak się to istotnie 
stało, należało go porównać z innemi, gdyż pomiędzy niemi 
mogły się znaleść takie, którym pod tym lub owym wzglę- 
dem, wypadałoby przyznać wyższość. Tak jednakże, komisya 
nie postąpiła. 
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Badania dotyczące wydajności źródeł regulickich, nie 
dość wyczerpująco przeprowadzone, są powodem uzasadnio- 
nych obaw co do ich stałości i przedstawiają takową, co naj- 
mniej, za wątpliwą. Wydajność rzeczonych źródeł, nawet 
w tym razie, gdyby obawa o ich zanik okazała się płonną, 
odpowiada tylko ?/, przewidzianych potrzeb m. Krakowa. 
W obec tego, sprawę wodociągu z Regulic, należy poczytać 
za nie dojrzałą a z uwagi na potrzebę przyśpieszenia budowy 
korzystnego dla miasta wodociągu, — za niezbędne, podjęcie 
badań innych miejscowości, z których Kraków mógłby otrzy- 
mać wodę dobrą, zdrową i w dostatecznej ilości, i do tego, 
przy poniesieniu na ten cel znacznie mniejszych wydatków. 
W obec powyżej przedstawionego sposobu traktowania tak 
doniosłej dla Krakowa sprawy, prof. Bortnik poczytał swoją 
działalność w komisyi, przy obecnym jej składzie, za niemo- 
żliwą i bez wyniku dodatniego. 

Następnie, przewodniczący odczytał pismo p. Tuszyń- 
skiego, w którem stawia on wniosek, ażeby Towarzystwo 
wypowiedziało swój pogląd na sprawę wodociągu dla m. Kra- 
kowa. 

W skutek dwóch powyższych odezw, Zarząd Towarzy- 
stwa postawił na porządku dziennym obrad „sprawę wodo- 
ciągową*. W ożywionej rozprawie jaka się rozwinęła, zabie- 
rali głos liczni członkowie Towarzystwa, którzy omawiając 
różne okoliczności dotyczące przebiegu sprawy wodociągo- 
wej, uwydatnili ostatecznie, zgodność swych zapatrywań ze 
zdaniem wygłoszonem przez prof. Bortnika.  Zaznaczono, 
między lnnemi, że za jedną z ujemnych stron wodociągu 
z Regulice, należy poczytać znaczną ich odległość od Krako- 
wa, wynoszącą 35 km, w skutek czego, koszty budowy prze- 
kroczą Z pewnością przewidzianą kosztorysem sumę 2500000 
złr. Tak kosztowne sprowadzenie do miasta wody źródlanej, 
będące ideałem dla lekarzy, straci jednakże w przyszłości 
cały urok, gdyż już obecnie, komisya wodociągowa, w sku- 
tek niedostatecznej wydajności żródeł regulickich, ma na 
względzie zasilanie wodociągu miejskiego, w przyszłości, 
wzgardzoną wodą gruntową z Baczyna. Przez to jednakże, 
przyjęta przez lekarzy zasada, upada, a podnoszone pierwo- 
tnie zarzuty przeciwko zasilaniu wodociągu wodą gruntową, 
utraciły swa doniosłość. W obec tego, licząc się ze środka- 
mi materyalnemi m. Krakowa, nasuwa się pytanie, czy by 
same tylko wody wgłębne, znajdujące się w okolicy Krako- 
wa w „ilości* aż nadto dostatecznej, ze względu na „jakość* 
swoją nie nadawały się do zasilania wodociągu. W razie 
korzystnego wyniku odnośnych badań, odpadłaby konieczność 
użycia trzech milionowego, siły finansowe miasta przenoszą- 
cego kapitału, na budowę niedostatecznego co do ilości do- 
starczanej wody, wodociągu z Regulic. 

Na następnem posiedzeniu, p. Kołodziejski odczytał ob- 
szerny Swój referat, w którym jaskrawo uwydatnił błędne 
zapatrywania komisyi wodociągowej, zawarte w jej sprawo- 
zdaniu, 1 popierał sprawę przeprowadzenia badań nad woda- 
mi gruntowemi czyli wgłębnemi, w pobliżu m. Krakowa, zaś 
p. Tuszyński, objaśnił szczegółowo. swój projekt użycia dla 
wodociągu krakowskiego wód wgłębnych z doliny r. Wisły. 

Po wszechstronnem omówieniu i rozważeniu będącej na 
porządku dziennym sprawy, zgromadzenie uchwaliło jedno- 
głośnie, następujące wnioski zarządu Towarzystwa, z uzupeł- 
nieniami zaleconemi przez p. Knausa : 

1) Ponieważ sprawa wodociągu dla m. Krakowa, nie 
została jeszcze załatwioną , przeto zgromadzenie, uznając 
umiejętną, sumienną i pracowitą działalność prof. Bortnżka, 
jako delegata Towarzystwa w komisyi wodociągowej, upra- 
sza g0 0 cofnięcie swej rezygnacyi i pozostanie nadal w ko- 
misyi, aż do czasu powzięcia przez Radę miejską ostatecznej 
uchwały w tej sprawie. 

2) Towarzystwo techniczne, roztrząsnąwszy grunto- 
wnie sprawozdania o wodociągu regulickim, ogłoszone przez 
komisyę wodociągową miejską, i przez członka Towarzystwa 
prof. Bortnika, delegata Towarzystwa w tejże komisyi, do- 
szło do przeświadczenia, iż sprawa wodociągowa nie jest je- 
szcze na tyle dojrzałą aby możebnem było wydać o niej sąd 
stanowczy. — Towarzystwo techniczne, poczytując wody 
wgłębne za równie dobre dla wodociągu, jak wody źró- 
dlane, uznaje potrzebę należytego zbadania wód wgłębnych 
w okolicy miasta, w ogóle, i oświadcza się mianowicie za Wy- 
czerpującem zbadaniem wód gruntowych w dolinie Giebułto- 
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wa, oraz projektu wodociągu parowego zasilanego wodą 
wgłębną z doliny Sanki, względnie z podziemia przy ujściu 
Sanki do Wisły. 

Tyle, o przebiegu i wyniku rozpraw przeprowadzonych 
w łonie Towarzystwa naszego, na posiedzeniach czerwcowych, 
w sprawie wodociągu dla m. Krakowa. f 

Zaznaczamy, że Rada m. Krakowa nie uwzględniła 
poglądów Towarzystwa technicznego, albowiem na posiedze- 
niu swem odbytem w d. 10 lipca r. b., uchwaliła ostatecznie, 
budowę wodociągu regulickiego, którego koszt nie powinien 
przekroczyć sumy 2500000 złr. —c— 


Fosiedzenie Towarzystwa inżynierów cywilnych w Pa- 
ryżu, odbyte w d. 26 kwietnia r. b. było poświęcone, prawie 
wyłącznie, sprawie elewatorów. Inż. J. Pillet, przedstawił va- 
samprzód, elektryczny elewator wagowy. Rzeczony przyrząd, 
w ogólnym zarysie, składa się z dwóch koszy lub wózków, 
w ten sposob ze sobą złączonych, że na podobieństwo Sza- 
lek wagowych, gdy jeden się podnosi, drugi opuszcza Się 
Kosze, czy też wózki, poruszają się bądź to po linii piono- 
wej, bądź teź po torach pochyłych, a praca wykonywana 
przez wózek opuszczający się, zużywa się całkowicie lub też 
częściowo, na podnoszenie wózka wznoszącego się. Zastoso- 
wanie elektryczności, do takiego systemu, uwydatnił p. P. 
w sposób następujący: Na równi pochyłej ułożono 2 tory; po 
każdym z nich, porusza się wózek, którego osie za pośredni- 
ctwem pasa lub innej transmisyi, są sprzężone z dwoma dy- 
namomaszynami a ib, znajdującemi się na każdym wózku. 
Na większych spadkach, na których tarcie pomiędzy szyna- 
mi i kołem nie wystarcza, położono w środku toru pręt 2926: 
biony, o który zahacza koło zębate, osadzone na 081 
wózka. Nadto, silnik stacyjny, wprawia w działanie dyna- 
momaszynę stacyjną, z której prąd przechodzi do przewo- 
dnika A, ułożonego pomiędzy obu torami. Takiż przewodnik 
B służy do przesyłania prądu z jednego wózka do drugle5g0. 
Wózki posiadają ramiona, które, posuwając się po owych 
przewodnikach, wytwarzają potrzebne zetknięcia (kontakty ): 
a ziemia, względnie szyny, służą jako przewodnik powrotny. 
Na wózku opuszczającym się, obie maszyny stawiają SIę 
(przez przesunięcie kontaktów) za sobą, to jest tak, że 
prąd wytworzony w jednej z nich przechodzi przez drugą; 
machiny te łączą się z przewodnikiem B, który prowadzi 
prąd do maszyny b drugiego wózka i wprawia ją w ruch. 
O ile siła opuszczającego się wózka nie wystarcza do pod- 
noszenia się drugiego wózka, łączy się machinę a, WóZ- 
ka mającego się wznosić, z przewodnikiem A i czerpie 
z niego, a więc z maszyny stacyjnej, resztę potrzebnego 
prądu. W ten sposób, siła ciążenia wózka opuszczające50 
się. zużywa się do podnoszenia drugiego wózka, jeśli zaś Sy- 
stem ruchu na równi pochyłej, jest tego rodzaju, że wózki 
naładowane idą zawsze na dół, zaś próźne—w górę, to przy 
silnym spadku, cały system może się znacznie jeszcze upro- 
ścić, gdyż maszyna stacyjna z motorem, oraz przewodnik - 
będą zbyteczne, a i na każdym z wózków dostateczną będzie 
jedna dynamomaszyna. 

Wydajność pracy w podobnym systemie, jest dotąd ma- 
łą, a natomiast koszty urządzenia są bardzo znaczne, tak że 
rozleglejsze zastosowanie tego systemu, jest jeszcze zale- 
żnem od ogólnych ulepszeń w sposobach przesyłki siły Za 
pośrednictwem prądu elektrycznego. — W dalszym ciągu po- 
siedzenia, p. Ansalonż objaśniał urządzenie elewatorów (pod- 
nośników) zastosowanych przy wieży Kiffe a. Dwa elewatory 
systemu Roux, Combaluzier i Lepape, umieszczone w zacho- 
dniej i wschodniej nodze wieży, podnoszą po 100 osób, z pr ęd- 
kością 1 m na sek., z powierzchni ziemi na wysokość 1-g0 
piętra. Przy 12-u obrotach na godzinę, mogą one więc pod- 
nieść, w ciągu godziny, 2400 osób.— Dwa elewatory systemu 
amerykańskiego „Otis*, ustawione w północnej i południo- 
wej nodze wieży, podnoszą po 50 osób, z prędkością 2 m na 
sek., z pow. ziemi na wysokość 2-go piętra (115 m). Elewa- 
tory te, zatrzymujące się i na 1-m piętrze, robią do 8 obro- 
tów na godzinę, czyli mogą podnieść, w ciągu godziny, do 
800 osób, na wysokość 2-go piętra. Wreszcie, elewator sy- 
stemu „Edoux“, umieszczony w środku wieży, podnosi 60 do 
70 osób z 2-go na 8-ie piętro, t. j. z wysokości 115 m. na Wy- 
sokość 235 m, czyli o 120 m; przy prędkości 0.9 m na sek. 
może on w ciągu godziny robić do 12 obrotów, czyli, zabrać 


PRZEGLĄD TECHNICZNY. — Lipiec 1889. 


> 


Tom XXVI. 


wszystkie osoby które dostały się na 2-e piętro elewatorami 
„Otis'a*. 

Elewatory, o których wspomnieliśmy na wstępie, są wóz- 
kami posuwającemi się po torach pochyłych, za pośrednictwem 
rodzaju łańcucha bez końca, który otrzymuje ruch z tarczy 
obsługiwanej przez motor wodny. Elewatory „Otis'a*, są to 
również wózki poruszające się po torze pochyłym; przeciw- 
ciężar, równoważący wózek o tyle aby próżny wózek opu- 
szczał się jeszcze własnym ciężarem. chodzi po oddzielnym 
torze, umieszczonym pod torem głównym. Przyrząd podno- 
szący składa się z cylindra hydraulicznego i bloka odwro- 
tnego o 12 linach, przez który przyśpiesza się ruch liny (cią- 
gnącej wózek) 12 razy, czyli, że skok tłoka może być 12 ra- 
zy mniejszy od drogi przebytej przez wózek. — Elewator sy- 
stemu „Edoux* stanowi zwykły elewator wodny, w danym 
jednakże razie zastosowany z tą zmianą, że całą wysokość 
(120 m) podzielono na dwie równe części, przez urządzenie 
w środku platformy. na której, w połowie drogi, następuje 
wymiana osób opuszczających się z wieży i wznoszących się 
na takową. W ten sposób 2 cylindry o połowę krótsze, dają 
ten sam wynik, co 2 cylindry podwójnej długości, pomijając 
naturalnie nieznaczną stratę czasu spowodowaną postojem 
na platformie. Oba kosze są ze sobą połączone czterema 
linami, przewieszonemi przez rolkę powyżej 3-go piętra, 
przez co, równoważy się nietylko ciężar martwy koszów, lecz 
i ciężar tłoków. 

Na posiedzeniu odbytem w d. 3 maja r. b. zajmowano 
się przeważnie sprawami bieżącemi, miejscowego znaczenia, 
resztę zaś posiedzenia wypełniły rozprawy nad odfosforo- 
wywaniem żelaza i nad gazem wodnym, a więc nad przed- 
miotami, które roztrząsano już dość wyczerpują o na poprze- 
dnich posiedzeniach (15 marca i 5 kwietnia r. b.). 

Zdaniem p. Gautier, mówcy którzy zabierali głos na 
poprzednich posiedzeniach Towarzystwa, przeceniali nieco 
zasługi inżynierów francuzkich, w zakresie wynalazku dobrej 
metody odfostforowywania żelaza. W imieniu prawdy histo- 
rycznej, p. Œ. starał się sprowadzić rzeczone zasługi do 
właściwej miary. 

P. Cornuault, sądzi, iż i sprawę gazu wodnego, przed- 
stawiono na poprzednich zgromadzeniach w zbyt różowem 
świetle. Zarzuty p. C. dają się streścić w następujących 
słowach: 1) sprawa gazu wodnego nie jest tak nową, jakby 
sądzić było można z treści rozpraw; podniesioną ona była po 
raz pierwszy jeszcze w r. 1816 i od tego czasu pojawiając 
się peryodycznie, upada bez poważnych zastosowań pra- 
tycznych, co samo już świadczy, poniekąd, przeciwko niej, 
Obecny okres zainteresowania się ogółu gazem wodnym, za- 
początkowany w Ameryce, gdzie w skutek warunków miej- 
scowych gaz wodny ma więcej racyi bytu, minie zapewne, 
również bez ważniejszych zastosowań, przynajmniej we 
Francyi, która jest zasobną w węgiel nadający się do wyro- 
bu gazu. Ameryka północna zaś, ma mało takiego węgla ga- 
zowego, a natomiast posiada obfite pokłady antracytu, przy- 
datnego do wyrobu gazu wodnego: nadto, posiada ona tanią 
naftę, potrzebną do nawęglania gazu wodnego. 2) Koszt wy- 
robu gazu wodnego, jest tylko pozornie niższym od kosztu 
wytwarzania gazu węglowego; na cenę gazu dostarczanego 
odbiorcom. oddziaływa w wysokim stopniu amortyzacya ko- 
sztów ułożenia sieci rur, które dla gazu wodnego, muszą 
mieć znacznie większe średnice, w skutek czego, cena gazu 
wypadnie o wiele wyższa, od obliczonej wyłącznie na pod- 
stawie kosztów produkcyi, bez uwzględnienia amortyzacyi 
kosztu sieci rozprowadzającej. 3) Zdolność cieplikowa 
gazu węglowego wynosi średnio 5650 ciepłostek, gazu wo- 
dnego zaś, tylko 2710 ciepł., a więc jest przeszło o poło- 
wę mniejsza, Siła świetlna gazu wodnego, jest prawie ża- 
dną, i gdy chodzi o oświetlanie tym gazem, należy doliczać 
koszty dodatkowe ponoszone na nawęglanie gazu, lub na ko- 
sztowne grzebienie magneziowe, w palnikach żarowych. 
4) Gaz wodny, jest silną trucizną, zawiera bowiem w sobie 
40 do 45°/, tlenku węgla. Niebezpieczeństwo spowodowane 
Jego użyciem, jest z tego jeszcze powodu groźniejszem, że 
gaz wodny jest prawie bezwonnym. O rzeczonem niebezpie- 
czeństwie, przekonywa najlepiej statystyka miast amery- 
kańskich, w których, chociaż gaz wodny, względnie do wę- 
glowego, znajduje dotąd jeszcze bardzo małe zastosowanie, 
wypadki nieszczęśliwe przycrafiają się o wiele częściej z ga- 
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zem wodnym, aniżeli z węglowym. I tak np. w okresie czasu | c) cementu perlmoskiego, po 28 dniach, przy À ; 
od r. 1880 do r. 1887, zdarzyło się wypadków śmierci: użyciu piasku normalnego, wynosiła . 13,34 kg/cm 

z powodu gazu d) cementu perlmoskiego, po 28 dniach, przy 

wodnego węglowego użyciu piasku normalnego, wynosiła . « 824». 

w Nowym Yorku . 154 9 Wszystko to musimy uwzględnić, chcąc wyniki prób 

„ BOSKÓNIi6 Is 55 3 dokonanych w doświadczalniach mechanicznych, zużytkować 

„ Baltimore GO 45 0 w praktyce budowlanej ; najlepiej zaś byłoby, przedsiębrać 

„Chicago . . . 295 12 oddzielne próby, przed przystąpieniem do robót ważniej- 

Razem. *'. . 579 24 szych, przy zastosowaniu takiego piasku jaki ma być rze- 


Dopóki postępy techniki, nie zmniejszą niebezpieczeń- 
stwa złączonego z użyciem gazu wodnego, powyższe dane 
statystyczne, zdaniem p. C., świadczyć będą wymownie prze- 
ciwko zastosowaniu go w rozleglejszym zakresie. O. 


AŻ z 


PRZEGLĄD 
WYNALAZKÓW, ULEPSZEŃ I CELNIEJSZYCH ROBÓT. 


BUDOWNICTWO I MATERYAŁY BUDOWLANE. 

Wytrzymałość cementów. W wiedeńskiej doświadczal- 
ni miejskiej dla zapraw wodotrwałych, dokonywane były 
próby z cementami portlandzkiemi i wapnami hydraulicznemi, 
które dały wyniki nader ciekawe. > 

Rys. 8, 4, 5,6 (tab. XVII) uwydatniają wykreślnie, 
wzrost wytrzymałości cementów po 7, 28, 90, 180 i 360 
dniach od zarobienia, i to tak wytrzymałości na ciągnienie 
(rozciąganie), jak i na zgniecenie (ciśnienie). Wzrost ten, 
jest do 28 dni dość nagły, później powolniejszy, ale stały, 
tak, że wykresy przedstawiają linie krzywe wypukłe. Z po- 
równania rys. 3 i 4 okazuje się, że wytrzymałość na zgnie- 
cenie nie jest proporcyonalną do wytrzymałości na ciągnie- 
nie, gdyż nietylko że wykresy tego samego cementu dla wy- 
trzymałości obu rodzajów, nie są do siebie podobne, ale nadto, 
cement A, przewyższający wszystkie inne pod względem wy- 
trzymałości na ciągnienie, jest zaledwie średnim odnośnie do 
wytrzymałości na zgniecenie. 

Na rys. 5i6, uwydatniono wyniki prób na wytrzyma- 
łość, 7 odmian wapna hydraulicznego. Odnośne wykresy nie 
przedstawiają tej regularności, co wykresy odnoszące się do 
cementów. I tak np. wapno hydrauliczne b, zajmuje pod 
względem wytrzymałości na ciągnienie, po 90. dniach szóste 
(przedostatnie) miejsce, po 180 dniach — trzecie, po roku — 
drugie miejsce, zaś co do wytrzymałości na zgniecenie po 90 
dniach—4-te, a po roku—pierwsze miejsce. Wapna hydrau- 
liczne fig, których wytrzymałość na ciągnienie była naj- 
mniejszą, okazały się także najmniej wytrzymałemi na zgnie- 
cenie, podobnie, jak najmniej wytrzymałe cementy GiH. 
Wynikałoby z tego, że z prób cementu na ciągnienie, można 
tylko przy ujemnych (za małych) wynikach wnioskować 
o małej wytrzymałości na zgniecenie, dla zbadania zaś do- 
broci materyału, należałoby, jeśli to tylko możebne, wykony- 
wać próby na zgniecenie. 

Przy ręcznem ubijaniu ciałek próbnych, możliwą jest 
niejednostajność roboty, a więc mniejsza lub większa gęstość 
i zbitość rzeczonych ciałek. Aby temu zapobiedz, zaprowa- 
dzono w Wiedniu, przyrząd szynowy do ubijania ciałek pró- 
bnych z cementu, pomysłu d-ra Böhme’go, stosowany już od 
kilku lat w Berlinie. Przez użycie pomienionego przyrządu, 
osiąga się jednostajność w pracy, a więc i wyniki doświadczeń 
mają większą wartość naukową, gdy chodzi o porównanie ce- 
mentów. Nie należy jednakże zapominać o tem, że w praktyce 
budowlanej, nie ubija się w ten sposób cementu; wyniki otrzy- 
mane przy użyciu przyrządu d-ra Böhme go, mają więc, niewąt- 
pliwie, wartość porównawczą teoretyczną, ale w praktyce, 
wytrzymałość cementów będzie znacznie mniejszą. 

Zaznaczyć też winniśmy, że jakość piasku użytego do 
zaprawy, wywiera również doniosły wpływ na jej wytrzy- 
małość. Próby robione we Lwowie, przez tamtejszy urząd 
budowlany *), wykazały np. że wytrzymałość na ciągnienie : 
a) cementu groszowickiego, po 28 dniach, przy użyciu piasku 
- normalnego, wynosiła. . SEA 15,45 kg/cm? 
b) cementu groszowickiego, po 28 dniach, 

przy użyciu piasku iwowskiego, wynosiła . 


10,16 


1) Patrz „Czasopismo Techniczne“ z r. 1889, str. 73. 


n 
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czywiście użyty do budowy. 

(Woch. des oester. Ing. u. Arch. Ver. 

R. 1889. Str. 202). 

Oznaczenie składu zapraw cementowych (rys. 1, 2 tab. 
XVII). Przydatność kamieni do budowli, zawisłą jest mię- 
dzy innemi od ich wytrzymałości na zgniecenie; zależnie więc 
od niej, należy oznaczać i przydatność zapraw. A mianowicie, 
jeśli w danej budowli, wzniesionej na zaprawie, w pewnem 
przecięcia i po niejakim czasie, ciśnienie na jednostkę po- 
wierzchni pochodzące od obciążenia stałego i przechodniego, 
będzie wynosiło q, to i zaprawa, w tem samem przecięciu i po 
upływie tegoż samego czasu od ukończenia budowli, powinna 
przedstawiać na jednostkę powierzchni tęż samą wytrzyma- 
łość g. Tym sposobem, zadanie polegające na oznaczeniu sto- 
pnia wytrzymałości zapraw cementowych, sprowadza się do 
oznaczenia ich wytrzymałości zależnie od składu zapraw 
i czasu upłynionego od ich stężenia. Kierując się stosunkiem 
tych dwu czynników, zestawiłem poniższe tablice A i B; za- 
warte w nich cyfry są wynikiem dokonanych w tym celu do- 
świadczeń. Zaznaczam, że z uwagi na doniosłość mających 
się wyprowadzić wniosków, wykonałem -przeszło 500 prób 
w obec warunków różnorodnych. 

TABLICA A. 
Natężenie, w chwili rozerwania, zapraw cementowych 


podwodnych. 
EE ae na 


Skład zaprawy 1:n (1 cz. cementu na n części piasku) 
1:3 EZM ARE 1:6 
Natężenie w chwili rozerwania, 


M. Thullie. 


Czas tężenia 
zapraw wyra- 
; iesią- : 
bony Wnion pud.| w kg |w pud.| w kg |w pud.| w kg |w pud.| w kg 
cach na na na na na na na | na 
1 cal? | 1 mm? f 1 cal? | 1 mm? | 1 cal? | 1 mm? f| 1 cal? | 1 mm? 


wyrażone : 


EE 
1 3.10 | 0.0757] 2,40 | 0,0609] 2,44 | 0,619 | 1.54 [0.0391 
2 3,58 | 0,0896] 2,92 | 0,0741] 3,15 | 0,0799] 1.84 | 0,0467 
3 4.45 | 0,1129] 3,28 | 0,0833| 2.64 | 0,0670] 2.72 | 0.0691 
4 4,68 | 0,1188] 3,50 | 0,0887] 3,20 | 0,0812] 2.70 | 0,0685 
5 5,16 |0.1310| 3.81 |0,0967| 3,88 | 0.0985] 2,44 | 0.0619 
6 4,88 |0,1239|] 4,40 | 0,1117] 3.72 | 0,0944] 3,32 | 0,0843 
í 4,76 |0.1209| 4,64 |0,1178| 3,78 | 0,0959] 2,84 | 0,0721 
8 5,24 |0.1330| 4,40 | 0,1117] 3,58 | 0,0909] 3,32 | 0,0842 
9 5,30 | 0.1346] 4.88 | 0,1239] 3,72 | 0,0945] 3,40 | 0,0863 
10 6,34 | 0,1610] 5,22 | 0,1325] 5,05 |0,1282] — |. — 
11 6,68 | 0,1696] 6,92 |0,1249] 3,80 |0,0964] — | — 
12 6,82 L0,1605] 5,10 |0,1295] 4,40 [0,1117] 4,12 | 0,1046 

TABLICA B. 


Natężenie, w chwili rozerwania, zapraw cementowych 


nadwodnych. 

„ | Skład zaprawy 1:n (1 cz. cementu na n części piasku 

$ 1:3 | = = Wodo- 

$ trwała 9) 

Ẹ 

SĘ a 

Ki 3 d a PJ LĄ = 

FE RE CH S S R 

EZ ei — SE ri 

HE s| 3 2 3| 

PH ` z | è E SIS 

Š |E z| è z ž z | > 

1]. 6400,1624] 4,00/0,1016[3,43,0,0871[3.22 0,0817|0.95/0,0241] — | — 
2] 8,50,0,2157] 3,88 0,0985/3,60|0,0914|3,02,0,0767]2,08/0,0528] — | — 
3] 9,94/0,2524] 5.52/0,1401|2,95/0.0748 3,08/0,0782]1,72,0,0437] 0,96/0,0240 
A 8,760,2223 5,54/0,1407]3,74 /0,0949]3,48/0,0884/2,00/0,0508] 1,04/0,0264 
5|10.36/0.2680] 6,32 0,1605|4,16/0,1056/3,6010,0914| — | — [0.84/0,0213 
6] 9.60/0,2438] 6,68/0,1696|4.60/0,1168]3,32/0,0843|2,60|0.0660| 1,55/0,0393 
T| 9,04/0,2447] 7,40/0,1879]4,08/0,1036/3,88/0,0985|2,5610,0645| 1,38/0,0350 
8] 9,38/0.2509] 7,04/0,1787|4.88/0,1239]4,02/0,1021] — | — [1,24/0,0315 
9]10.80/0,2742] 8,20/0,2082/4,80/0,1219]3,16/0,0802] — | — 

10]10,70/0,2717)] 8,40/0,2133|5,50/0,1396|4,75/0,1208] — | — 


11]12.24/0,3108]10,65|0,2704|4.7510,1208| — 
12]11,70/0,2971[16,10/0.2818|4,70/0,1193| — 


D Zaprawa wodotrwała wzięta z robót, miała skład następujący: 
1 cz. cementu, 2 cz. wapna i 6 cz. piasku. 
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Liczby zawarte w tablicach A i B wykazują pewne wa- 
hania; nie od rzeczy więc będzie, podać opis odnośnych do- 
świadczeń. Były one przeprowadzone przy użyciu przyrządu 
d-ra Michaelis'a; każdy wynik zaznaczony w tablicy, jest Śre- 
dnim z 5 doświadczeń. Z uwagi na to aby wytrzymałość za- 
praw odpowiadała, o ile możności, ich rzeczywistej wytrzy- 
małości w murze, brano materyały do doświadczeń z placu 
robót '). Cement portlandzki pochodził z fabryki Schmidt a 
w Rydze, zaś piasek, był czysty, rzeczny, dość gruby. Zapra- 
wę przygotowywał mularz, nie starając się bynajmniej 0 Wy- 
jątkowo staranne mieszanie jej -części składowych, które wy- 
wiera tak znaczny wpływ na własności fizyczne zaprawy; 
pracował on tak jak zwykle i przygotowywał zaprawę, tak 
jak do muru. Pięć osób wyrabiało próbki za pomocą przy- 
rządu Michaelis'a; połowa próbek, po przebyciu na powietrzu 
w ciągu 24 godzin, była zanurzoną w wodzie aż do chwili do- 
konywania doświadczeń; druga zaś połowa, pozostawała 
w temperaturze pokojowej, na powietrzu. Doświadczenia były 
robione co miesiąc; że zaś na próbkach nie zaznaczano kto je 
przygotowywał, przeto zdarzyć się mogło 1) że wszystkie pięć 
próbek dających wynik przeciętny, były wyrobione przez ro- 


żne osoby, 2) że wszystkie próbki należały do jednej, bądź też,. 


do niektórych tylko osób. 

Opis powyższy, objaśnia dostatecznie wahania liczbowe 
w otrzymanych wynikach doświadczeń, a zarazem świadczy 
o tem że wyniki te, mogą być zużytkowane w praktyce. Za- 
znaczamy jednakże, iż do tablic A i B należy wprowadzić pe- 
wne poprawki, o których poniżej. 

Odnosząc na osi odciętych (rys. 1, 2, tab. XVII) mle- 
siące tężenia zaprawy, a na rzędnych, wyniki wzięte z tablic 
A i B, odpowiadające danej liczbie miesięcy, i łącząc liniami 
prostemi wierzchołki rzędnych, otrzymujemy linię łamaną 
uwydatniającą dosadnie, że odnośne rezultaty doświadczeń są 
raz za małe a inny raz zbyt. wielkie. Wprowadzając jak naj - 
więcej punktów i łącząc środki linij wiążących ze sobą dwa 
punkty sąsiednie, otrzymujemy szereg regularnych półpara- 
bolicznych linij krzywych, które przedstawiają nam wyniki 
doświadczeń bez wahań. Te ostatnie, zestawiliśmy w nuit: 
szych tablicach NN. I i LI; dają, one możność rozwiązania po- 
stawionego przez nas zadania, jeśli przyjmiemy, jak przy do- 
świadczeniach, że natężenie zapraw w chwili rozerwania, r0- 
wna się ich wytrzymałości praktycznej na zgniecenie ?). 


TABLICA NL 


Natężenie, w chwili rozerwania, zapraw cementowych 
podwodnych. 


Skład zaprawy 1 :n (1 cz. cementu na n części piasku) 
WEG | 1:4 1:5 1:6 
Natężenie w chwili rozerwania, wyrażone : 


w em w kg |w pud.| w kg |w pud.| w kg |w pud.| w kg 
na na na na na na na na 
1 cal? | 1 mm?]1 SA) 1 mm?) 1 cal? | 1 mm?| 1 cal? 


Czas tężenia 
zapraw wyra- 
żony w miesią- 

cach 


1 3,10 | 0,0787] 2,40 [0,0609 2,00 |0.0508| 1.55 | 0,0394 
2 3,80 | 0,0964] 3,00 | 0.0763] 2,60 | 0,0660] 2,10 | 0,0533 
3 430 | 0,1092] 3,45 |0,0876| 2,95 | 0,0749] 2,45 | 0.0623 
4 470 |0,1196] 3,85 |0,0978|] 3,20 |0.0812] 2,70 | 0.0685 
5 5,05 |0,1282] 4,10 | 0.1041] 3,50 |0,0887|] 2.90 | 0.0737 
6 5,85 |0,1358] 4,35 | 0,1104] 3,70 |0,0940| 3,05 | 0.0774 
7 5,65 | 0,1434] 4,55 |0,1155| 3,90 |0,0992] 3.20 |0,0812 
8 5,90 | 0,1498] 4.70 |0,1196] 4,05 [0,1028] 3,35 |0,0801 
9 6,10 |0,1549| 4,85 |0,1231| 4,15 |0,1054| 3,45 | 0,0876 
10 6,30 |0,1600| 5,00 |0,1269| 4,25 | 0,1079] 3,55 | 0,0856 
11 6,45 | 0,1638] 5,12 | 0,1300] 4,35 | 0,1104] 3,60 | 0,0569 
12 6,50 |0,1650| 5,22 | 0,1325] 4,40 | 0,1117] 3,65 | 0,0817 


1) Przy budowie mostu na r. Białej, na linii nowo-zbudowanej 
d. ż. Samarsko-Ufańskiej. 

2) Zestawione tu tablice NN. I i II, należy uważać jako zawiera- 
jące dane liczbowe zbliżone do wyników średnich, wytrzymałości zapraw. 
Przed przystąpieniem do robót ważniejszych, należy zestawić podobne 
tablice zastosowane do piasku i cementu, mających się używać przy rze- 
czonych robotach. 


PRZEGLĄD TECHNICZNY.— Lipiec 1889. 


Tom XXVI. 


- TABLICA WE 
Natężenie, w chwili rozerwania, zapraw cementowych 


nadwodnych. 
— M 
>»  |_Skład zaprawy 1:n (1 cz. cementu na n części piasku) 
Ca EE EC 0] te] 1:5 |ome pour | Poe 
E u s ` trwała 
tz Natężenie w chwili rozerwania, wynosi : 
E 3 a w EA EI a 
el MN e VE REN Be e) keck Gen Bee GEI e 
CNEAR E Eee Schleek Ce 
| s Ki rż d z] a 
A SAE LIENS IE SENS 
Swe E F || Pale kko e | Ski 
1] 6,40/0,1624] 3,45/0,0876]2,40/0,0609]2,00/0.0508 1.00.0305 -| — 
24 7,50/0,1904] 4.65 ,0,118443,10/0,0301]|2,65/0,0572]1,70/0,0434] — | — 
5] 8,15/0,2069] 5,50,0,1396]3,55/0,0899]8.10/0,0787]2.05/0,0520] 0,75/0,0190 
4] 8.75/0,2221] 6.00,0,1523/3,95/0,1003|3,40|0.0863]2,30/0,0584] 1,0''/0,0254 
5| 9.25/0,2349| 6,50 0,1650]4.30/0,1092]3.60/0,0914]2,45/0,0622] 1,15/0,0292 
6] 9,60/0,2438] 7,00,0,1777|4.60,0,1168]3.80|0,0964|2,60/0,0660| 1,30/0.0330 
7]10,05/0,2552] 7,45 0,1892]4,90/0,1242]3.9010,0990 2,65 0,0673 1.40/0.0355 
8]10,45/0,2653] 7,85 -0,1998/5,10/0.,1295/4.00/0.1016] —; — |1.50/0,0381 
9]10,80/0,2742] 8,20/0,2082]5 35/0,1358/4,10/0,1041] —| — |—| — 
10]11,10/0,2318] 8.40/0.2133/5.50/0.1396/4,15/0,1054] —| — | — | — 
1i]11,40,0,2894] 8,60|0,2184]5,65/0,1434)4,20/0,1066] --| — |-| — 
12 1170/0297 1| 8,80/0,2234]5,80/0,1472]4,25 0,1079] —| — | —| — 


Tablice powyższe, obejmują przeciąg czasu 12 miesię- 
czny; naturalnie, że byłoby o wiele pożyteczniejszem, mieć 
dane za czas dłuższy, gdyż powszechnie się przyjmuje, że zu- 
pełne stężenie zaprawy następuje dopiero po upływie czte- 
rech lat. Mniemam jednakże, że dla konstruktora, w szcze- 
gólności też gdy chodzi o budowę mostów kolejowych, nie 
trwającej dłużej nad rok jeden, i te.tablice będą miały war- 
tość praktyczną *), 

Przykład. Przypuśćmy że należy oznaczyć skład zapra- 
wy cementowej dla filaru mającego 20 saż. wysokości, na któ- 
rym wspierają się przęsła mostu kolejowego o 50 saż. w świe- 
tle, i to w przypuszczeniu, że przy różnicy najwyższego i naj- 
niższego wodostanu wynoszącej 5 saż., filar ma być zbudo- 
wany w przeciągu pół roku, będąc wznoszony w górę propor- 
cyonalnie do czasu, i że fundament założony zostaje na głę- 
bokości 10 saż. pod najniższym wodostanem. 

Weźmy pod uwagę trzy rodzaje zaprawy: jeden dla pod- 
wodnej części filaru; drugi dla jego części znajdującej się po- 
między zmiennemi poziomami wody, i trzeci, dla części filaru 
wyniesioneję po nad wodę. Największe ciśnienie na zaprawę, 
w pierwszej części filaru, będzie wywierane u spodu funda- 
mentu. Dla muru zwykłego, wykonanego z wapniaka,—po 
wzniesieniu całego filaru, ciśnienie samego, muru będzie wy- 
nosiło 3,80 pud. na 1 cal? 4), ciśnienie zaś spowodowane cię- 
zarem wierzchniej budowy mostu i jego obciążeniem przypad- 
kowem przez 3 parowozy i szereg wagonów ładownych (sto- 
sownie do okólnika Ministeryum komunikacyj) przy powierz- 
chni fundamentu = 28 saż.?, będzie nie większe nad 0,30 pud. 
na 1 cal?. Tym sposobem, szukane ciśnienie = 4,10 pud. na 
1 cal*, a więc, według tablicy Nr. 1, aż nadto będzie dostate- 
cznem gdy użytą zostanie zaprawa 1:4. Przypuśćmy nastę- 
pnie, że ciśnienie na powierzchnię filaru znajdującą się na 
wysokości najniższego wodostanu, po 3 miesiącach czasu 
licząc od założenia warstwy na tym poziomie, równać się bę- 


dzie Ra -+ 0,40 == 2,30 pud. na 1 cal? (powierzchnia war- 


stwy == 23 saż.?). Ciśnienie to odpowiada wedle tablicy Nr. 1, 
zaprawie 1:6, użylibyśmy jednakże zaprawy 1:5, jako odpo- 
wiedniejszej dla przejścia z zaprawy tęższej do słabszej. Po- 
sługiwaliśmy się przy tem tablicą Nr. I, gdyż omawiana część 
środkowa filaru będzie się znajdowała podczas robót w warun- 
kach części podwodnej. Wreszcie, obliczamy ciśnienie na gór- 
ną część filaru. Będzie ono nie większe nad PLZ + 0,90 = 
= 1,85 pud. na 1 cal? (powierzchnia wierzchu filaru= 9 saż.?; 
z tablicy Nr. IT otrzymujemy dla 1*,-miesięcznego okresu 
czasu zaprawę 1:6, odpowiadającą powyższemu ciśnieniu. 
Piotr Wilejszys, inż. kom. 


3) Zaznaczam że filar Nr. 2, mostu na r. Białej, mający 18 saż. 
wysokości, był ukończony w zupełności w ciągu 3 mies. i 5 dni. 

4) Nie biorąc pod uwagę zmniejszenia ciężaru kamienia zanurzo- 
nego w wodzie. 
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DROGI ŻELAZNE. 

Wymiana szyn stalowych ważących 30,3 kg na 1 m. b., 
na takież szyny o ciężarze 43 kg, na francuskiej d. ż. półno- 
cnej. Powszechnie uznana potrzeba wzmocnienia budowy 
wierzchniej dróg żelaznych, mianowicie teź przez wprowa- 
dzenie w użycie szyn cięższego kalibru, coraz częściej znaj- 
duje urzeczywistnienie w praktyce, szczególniej też na za- 
chodzie Europy. Doniosłym objawem tej dążności, jest pod- 
jęta obecnie przez zarząd jednej z największych d. ż. francu- 
skich, a. m. kolei północnej, której sieć ma około 4900 km 
rozciągłości, wymiana szyn stalowych ważących 30,3 kg na 
m. b. (22,55 funtów ross. na stopę bież.), na takież szyny 
o ciężarze 43 kg (32 funt. ross. na stopę bież.). — Zauważyć 
należy, że na rzeczonej dr. żelaznej, mniej więcej 20 Jat te- 
mu, wymieniono szyny żelazne ważące 37 kg na m. b. na szy- 
ny stalowe o ciężarze tylko 30,3 kg na m. b. i że początkowo 
osiągnięto wyniki zadawalniające, albowiem w ciągu pierw- 
szych 10 lat użycia lżejszych szyn stalowych, wymiana tako- 
wych, w skutek zużycia i uszkodzenia, wyniosła zaledwie 3%, 
wtedy, gdy szyny żelazne poprzednio stosowane, musiały być 
w zupełności usuwane z torów po upływie 5—6 lat na prze- 
strzeniach o ruchu ożywionym,—a na innych oddziałach dro- 
gi, całkowity okres służby szyn żelaznych, wynosił 10—11 
lat.— Z powyższego okazuje się, że potrzeba zastąpienia na 
półn. d. ż. francuskiej, lżejszych szyn stalowych, przez cięż- 
sze, była jedynie następstwem dość powszechnego zresztą na 
drogach żelaznych wprowadzania do taboru coraz cięższych 
parowozów i wagonów, przy zachowaniu, niemal bez zmiany, 
ustanowionej prędkości jazdy. 

Przy obliczaniu przekroju szyny stalowej, pierwotnie 
na półn. d. ż. francuskiej zastosowanej, brano za podstawę 
natężenia w budowie wierzchniej spowodowane przebiegiem 
pociągów pośpiesznych, przeprowadzanych z prędkością 100 
km, przez parowozy Cramptowa. Obciążanie osi pociągowej 
takiego parowozu, wynosiło 12,6 ¢, całkowity zaś jego ciężar 
stanowił 47,9 t, co odpowiada obciążeniu toru, wynoszącemu 
3,507 £ na m. b. Obciążenie każdej osi powozu, obsadzonego 
w połowie, wynosiło 4,338—4,710 £, przy największym rozsta- 
wie osi dosięgającym 4m, a przeto, odnośne obciążenie na m.b. 
toru, stanowiło 1,208—1,291 t.— Dane powyższe, uległy zna- 
cznej zmianie w obecnym czasie. Dawne parowozy zastąpiono 
innemi o dwóch osiach wiązanych; obciążenie każdej z tych 
osi wynosi 14,25 — 14,85 t, ciężar parowozu wzrósł do 77,6 
przy jego długości wynoszącej 16,086m, a więc, odpowiednie 
obciążenie toru dosięgło 4,524 £ na m. b. Z drugiej strony, 
rozstaw osi przy powozach doprowadzono do 5,3—5,5 m przy 
obciążeniu jednej osi dochodzącem do 6,6 t. 

Taki przyrost „ciężaru“ taboru, sam przez się spowo- 
dowuje już zwiększenie obciążenia torów o 14%, a jednakże, 
w rzeczywistości, wzmaga się ono jeszcze, od czasu do czasu, 

„w skutek zmian w „ustroju“ parowozów i sposobu wykony- 
wania przez nich „pracy*, wywołujacych dodatkowe natęże- 
nia poziome, na podłużnym i poprzecznym kierunku torów. 

W obec tych nowych warunków i wytężonej pracy szyn, 
utrzymanie torów w stanie prawidłowym, pociągało za sobą 
coraz większe wydatki, a i nadzór nad budową wierzchnią, 
stawał się o wiele mozolniejszym. Naturalnem następstwem 
tego stanu rzeczy, było więc, uznanie konieczności należyte- 
go zwiększenia stateczności budowy wierzchniej.—Zwiększe- 
nie ilości podkładów pod szynami, uznano na półn. d. ż. fran- 
cuskiej za środek zbyt kosztowny, a przytem, zbliżanie do 
siebie podkładów może być dokonywane tylko w pewnych 
granicach, przekroczenie których utrudniałoby wielce lub 
uczyniłoby niemożliwem, należyte podbijanie podkładów. 
W skutek tego, drugi sposób zwiększenia stateczności torów, 
polegający na zastosowaniu do budowy wierzchniej szyn 
cięższego kalibru, mianowicie też gdy wzięto pod uwagę 
obniżkę cen stali, wypadło uznać jako jedynie prowadzący 
do celu. — Przy wykonaniu odnośnego postanowienia, miano 
na względzie taki przekrój szyny, który, czyniąc zadość mo- 
gącym się jeszcze zwiększyć, w przyszłości, wymaganiom 
odnośnie wytężonej pracy budowy wierzchniej, nie utru- 
dniałby jednakże układania nowych szyn i wymiany uszko- 
dzonych. Przyjęto więc ostatecznie, typ szyny stalowej wa- 
żącej 43,215 kg nam, bh, przy całkowitej wysokości szyny 
wynoszącej 142 mm,— szerokości podeszwy = 134mm, głów- 
ce mającej 60 mm, i szyjce 15 mm grubej. 


Tabliczka poniższa, mieści w sobie inne dane porówna- 
wcze dotyczące szyn stalowych pierwotnie, i obecnie stoso- 
wanych na półn. d. ż. francuskiej : 


Przy ciężarze 


B. . 
2N BEZ. 1 m. b. szyny = 
E S Wyszczególnienie 43,215 kg | 30.3 kg 
ŻĘ wynosi 
1 | Powierzchnia przekroju poprzecznego . 55,22 cm? — 
2 | Odległość środka ciężkości przekroju, od 
skrajnego włókna górnego. . . . . .| 7,44cm — 
3 | Odległość środka ciężkości przekroju, od 
skrajnego włókna dolnego . « . . . .| 6,76cm — 
4 | Moment bezwładności, w kierunku pionowym | 1466 em 795 cmt 
5 | Moment oporu skrajnych włókien górnych, 
w kierunku pionowym. . . . . «. . -f 197,1 cm3| 129,1 cm3 
6 | Moment oporu skrajnych włókien dolnych, 
w kierunku pionowym. . . . . . . .| 216,9 cm3| 125,3 cmê 
7 | Moment bezwładności, w kierunku poziomym | 285,1 oun 107 cm4 
8 | Moment oporu skrajnych włókien górnych, 
w kierunku poziomym. . = wid: waze EE 
9 | Moment oporu skrajnych włókien dolnych, 
, W kierunku poziomym. . «. . . . * «f pen 22 emż, 
10 | Siła pozioma ścinania podłużnego, na jedną 
RENE EEN Bia ee SSES 855 t 


Przy statycznem obciążeniu szyn stalowych nowego 
typu, półn. d. ż. francuskiej, wywołuje się natężenia wyno- 
szące ` W główce szyny 654%, a w jej podeszwie — 57,7% od- 
nośnych natężeń w dawnym profilu; napięcie spowodowane 
siłą ścinania podłużnego, stanowi 70,9% napięcia powstające- 
go w Szynie ważącej 30,3 kg na m. b. Wyginanie się 
szyn nowego typu, względnie do dawnych, pod tem samem 
obciążeniem i przy jednakowej odległości pomiędzy podpora- 
mi, stanowi 54,24, 

Przy zestawianiu danych porównawczych dotyczących 
wytrzymałości szyn dawnego i nowego typu, brano także pod 
uwagę prędkość jazdy, oraz miano na względzie tę okoli- 
czność, że największe napięcia w szynach są spowodowywa- 
ne przez drugą oś pociągową, i to, w skutek ruchu węży- 
kowatego parowozu. Odnośne obliczenia stwierdziły, że na- 
tężenia w skrajnych włóknach podeszwy nowej szyny, wyra- 
żone W odsetkach odpowiednich natężeń szyny dawnego 
typu, Wynoszą : 


przy prędkości jazdy w km, na godzinę 0 36 72 108 
g natężenia . PZ „cc 57,7 50. 42. .86. 
Liczby powyższe, świadczą wymownie o tem, że przy zwię- 


kszającej się prędkości jazdy, napięcia w szynie nowego pro- 
filu, maleją w stosunku nader korzystnym, względnie do od- 
nośnych napięć w szynie lżejszej. 

Dlugość normalna szyn nowego profilu, półn. d. ż. fr., 
wynosi 12 m; do toków wewnętrznych w łukach, używane 
są szyny mające 11,91 m dług. Rozkład podkładów drewnia- 
nych pod szynami, nie jest jednostajny, zależy on bowiem od 
największej średniej prędkości jazdy na danej przestrzeni 
drogi Tam, gdzie prędkość powyższa nie dosięga 80 km, 
szyna spoczywa na 12 podkładach, zaś na przestrzeniach na 
których prędkość jazdy wynosi 80 do 95 km wspiera się ona 
na 13 podkładach. Wreszcie, tam, gdzie prędkość jazdy prze- 
nosi 95 km na godzinę, kładzie się szynę na 14-u podkładach. 
Ponieważ odległość pomiędzy środkami podkładów znajdują- 
cych się przy złączeniu szyn (wiszącem) stanowi 700 mm, 
przeto, przy układaniu 12 podkładów pod szynę, odstęp po- 
między środkami podkładów pośrednich wynosi 1,0272 m; 
przy użyciu 13 podkładów—0,9416 m, zaś przy 14-u podkła- 
dach, 0,869 m. 

Szyny do łuków których promień wynosi 700 m, lub też 
mniej, są wyginane na miejscu ich układania. Odnośne 
strzałki wygięcia, odpowiadające : 
promieniom 300 350 400 450 500 550 600 650 700 m 
wynoszą .. 60 51,4 45 40 36,1 32,6 80,1 27,7 25,7 mm. 


Końce szyn są złączone ze sobą za pomocą nakładek kato- 
wych mających 65 cm długości, i 4 śrub o średnicy = 25 mm 
Pochyłe nacięcia w podkładach, pod szyny, są wyłożone woj- 
łokiem smołowanym. Podkładki czy to żelazne, czy też sta- 
lowe, nie są w użyciu. Wojłok ma zapobiegać przedostawa- 
niu się wilgoci i piasku, a więc, wpływać korzystnie na trwa- 
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łość podkładów. — Podłużnemu przesuwaniu się szyn, zapo- 
biegają galwanizowane haki śrubowe, których główki zacze- 
piają o wycięcia wyrobione w nakładkach kątowych. W celu 
zapobieżenia przesuwaniu się całego toru w kierunku poprze- 
cznym, do czoła każdych dwóch podkładów sąsiednich pod 
złączeniami szyn i pośrodku szyn, są przybijane deseczki ma- 
jące 5 — 6 cm grubości. Na ten ostatni, aczkolwiek drobny 
szczegół, zwracamy uwagę, ponieważ prostym i tanim sposo- 
bem osiąga się żądany skutek. 

Ciężar przyborów do szyn, dla toru mającego 12 m 
dług., przy 13-u podkładach drewnianych na tejże długości, 
jest następujący: 

2 nakładki z wycięciami na główki haków śrubowych 25,28 kg 
2 nakładki bez wycięć ARS . 25,85 - 
8 śrub z naśrubkami . . 6,84 , 
52 haków śrubowych. . . . 24,70: » 
26 podkładek wojłokowych. p. dak ADO Łój: 
Razem . 84,36 kg. 

I na naszych drogach żelaznych, uwydatnia się dążność 
do ulepszania taboru, pociągająca za sobą, zwiększanie się 
jego ciężaru; nie sądzimy jednakże, aby jednocześnie i w na- 
leżytej mierze, miano na względzie odpowiednie wzmocnienie 
budowy wierzchniej. Na kilku liniach w ostatnim czasie po- 
budowanych, i na niektórych drogach dawniejszych, w torach 
których układano pierwotnie szyny ważące zaledwie 26,872 
kg na m. b. (20 f. r. na stopę bież.), zastosowano wprawdzie 
szyny nieco cięższe których waga na 1 m. b, wynosi 30,24 kg 
(22,5 f. r. na st. bież.), lecz szyny takiego właśnie ciężaru, 
uznała, północna d. ż. francuska , na zasadzie doświadczenia, 
za nie czyniące zadość obecnym wymaganiom ruchu, nie mo- 
wiąc już o przyszłości. Najcięższe zaś szyny stalowe, będą- 
ce w użyciu na d. ż. Królestwa (Warsz.-Teresp., Twang.- 
Dabrowska, a w części i Fabr.-Łódzka) ważą 32,24 kg na 
1 m. b. — To też sądzimy, iż jest na dobie, zwrócić uwagę 
czytelników „Przeglądu* na kwestyę wytrzymałości budowy 
wierzchniej, w zależności od ciężaru taboru który przebiega 
po odnośnych liniach i od prędkości jazdy. Py. 


Nowy, samodziałający hamulec pośpieszny Westinghou- 
se'a (Tab. XVIII). Praktyka stwierdziła, iż w obec wzrasta- 
jących z każdym dniem wymagań ruchu kolejowego, hamulce 
ręczne, dotąd jeszcze stosowane przy pociągach dróg żela- 
znych, nie zapewniają w należytej mierze bezpieczeństwa 
podróżujących oraz całości taboru i przewożonych towarów, 
albowiem działają one zbyt wolno. To też, sprawa zastosowa- 
nia hamulców o szybkiem działaniu, weszła na porządek dzien- 
ny w r. 1871 i zaznaczyła się poważnym wynikiem w 1876 T., 
w którym to czasie, amerykanin Westinghouse obmyślił pierw- 
szy dokładnie działający hamulec ciągły, o powietrzu zgę- 
szczonem jako silniku. Ostatnie ulepszenie tego rodzaju 
hamulców, jest również dziełem Westinghouse'a, który w1887 r, 
zbudował hamulec ciągły „szybko działający*. 

Jak wiadomo, hamulce tego systemu, są automatyczne 
t. j. w razie rozerwania się pociągu, uszkodzenia się CZĘŚCI 
składowej odnośnego urządzenia, lub innego wypadku, dzia- 
łają niezwłocznie i z całą siłą. y 

W zeszycie marcowym z r. z. czasopisma „Engineering“ 
spotkaliśmy się ze sprawozdaniem, mającem za przedmiot 
doświadczenia dokonane w Ameryce z szybkodziałającym 
hamulcem Westinghouse'a, zastosowanym przy pociągu W Kto- 
rego skład wchodziło 50 wagonów. Zaznaczamy, że pociag 
próbny przebiegł całą szerokość Stanów Zjednoczonych, 1że 
wyniki doświadczeń , ugrupowano według spostrzeżeń po- 
czynionych na różnych oddziałach odnośnej linii kolejowej. 
Znane nam są również wyniki prób dokonanych z no- 
wym hamulcem Westinghouse'a, na d. ż. Moskiewsko-Kur- 
skiej, i sądzimy, że przytoczenie tak jednych jak i drugich, 
będzie na dobie. W tablicach poniżej podanych, mieszczą się 
dane liczbowe dozwalające wyrobić sobie sąd o doniosłości 
wynalazku Westinghouse'a w razie zastosowania go przy po- 
ciągach bardzo długich, których do tego czasu, nie można 
było hamować za pomocą znanych hamulców ciągłych pneu- 
matycznych.— Westinghouse, został zachęcony do pracy nad 
ulepszeniem swego hamulca, przez amerykańskich fabrykan- 
tów wagonów, którym chodziło o to, aby, hamulce ciągłe zna- 
lazły zastosowanie przy długich pociągach towarowych, do 
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owej chwili, hamowanych ręcznie. Niemożność użycia przy 
takich pociągach, hamulców ciągłych znanego do ostatnich 
czasów ustroju, objaśnia się tą słabą ich stroną, iż nie dozwa- 
lają one zahamować „jednocześnie* wszystkich wagonów 
wchodzących w skład pociągu, z której to przyczyny, na wa- 
gony znajdujące się najbliżej parowozu, którym skutek ha- 
mowania najpierw się udziela, nabiegają następujące po nich, 
co nie jednokrotnie, bywało powodem znacznych uszkodzeń 
w pociągach. 

Nowy hamulec Westinghouse'a, różni się od pierwotnego 
przyrządu tegoż wynalazcy, jedynie wentylem rozdzielają- 
cym powietrze zgęszczone (triple valve), i dozwala zahamo- 
wać pociąg towarowy w którego skład wchodzi 50 wagonów, 
przedstawiający ciężar około 56 000 pudów 7), w przeciągu 
14 sekundy. Wentyl dawniejszego ustroju miał takie urzą- 
dzenie, iż podczas hamowania, przy wypuszczaniu powietrza 
z przewodu głównego idącego wzdłuż całego pociągu, tłok 
znajdujący się wewnątrz wentyla opuszczał się i odsłaniał 
otwór łączący zbiornik z cylindrem hamulcowym. W obec 
ustroju nowego wentyla, powietrze zgęszczone zawarte 
w przewodzie głównym, przyczynia się również do hamowa- 
nia, albowiem zmniejszenie się ciśnienia chociażby tylko o 5 
funtów, wystarcza do tego aby nastąpiło takie skombinowa- 
nie otworów w wentylu, przy którem, powietrze, wypuszcza- 
ne dawniej bezużytecznie, ciśnie na tłok cylindra hamulco- 
wego i tem samem zwiększa siłę hamowania. Przez wprowa- 
dzenie tej zmiany, Westinghouse osiągnął główny cel jaki so- 
bie założył, polegający mianowicie na tem, że wszystkie 
wentyle zaczynają działać niemal równocześnie, albowiem 
czas potrzebny na wprowadzenie w działanie wentyli nastę- 
pujących po sobie, wynosi obecnie, zaledwie !/;9— an sekundy. 
Powyższy stan rzeczy objaśnia się tem, że każdy wentyl, prze- 
puszczając powietrze z przewodu głównego do cylindra ha- 
mulcowego, działa w taki sposób na wentyl następny, jak 
główny kran hamulcowy znajdujący się na parowozie, wypu- 
szczający powietrze z przewodu głównego. Jeżeli przy po- 
mocy hamulca dawnego ustroju można było zahamować po- 
ciąg złożony np. z 23 wagonów w przeciągu 44 sekund, to 
przy użyciu hamulca pośpiesznego, czas ten skraca się do je- 
dnej sekundy, a przeto, pociąg biegnący z prędkością 80 km 
na godzinę, można zatrzymać na przestrzeni o 76 m krótszej. 

Siłę hamowania hamulcem pośpiesznym, można miarko- 
wać z wszelką dokladnością; od woli więc maszynisty zależy 
czy pociąg ma być zahamowany silnie lub słabo , prędko czy 
też powolnie. 

Do ocenienia działania, pośpiesznego hamulca Westing- 
house'a, służy następujące zrównanie : 


Ha 
X=0,398 SEI którem 


V.... oznacza prędkość biegu mającego się zahamować po- 
ciągu , 

d..... przestrzeń którą przebiega pociąg już zahamowany, 

X... stosunek siły hamowania do ciężaru całego pociągu, 
wyrażony w odsetkach tego ostatniego. 

Zaznaczamy, iż w poniżej podanej tablicy, dotyczącej 
doświadczeń amerykańskich, mieszczą się różne wartości dla 
X, stanowiące dane porównawcze otrzymane w r. 1857 w Sta- 
nach Zjednoczonych ; rzeczone dane stwierdzają dosadnie, 
jaką rękojmię bezpieczeństwa, z uwagi na zwiększenie siły 
hamowania, dają przy długich pociągach, szybko działające 
hamulce Westinghouse a. 

Rys. 1 uwydatnia ustrój przyrządu hamulcowego umie- 
szezonego pod wagonem i nowo obmyślonego wentyla. Na 
rzeczonym rysunku oznaczono : liczbą 1, cylinder hamulcowy 
ze sprężyną spiralną działającą przy odhamowywaniu; liczba- 
mi 5, 6, 7 18, części składowe tłoka, —liczbą 4 widełki służą- 
ce do połączenia przyrządu z drągami hamuleowemi,—liczbą 
2, zbiornik pomocniczy, —liczbą 19, wentyl służący do wypu- 
szezania powietrza z cylindra w tych razach gdy przy pocią- 
gu nie ma parowozu. Za pomocą kołnierza oznaczonego 
liczbą 17, przytwierdzony jest do zbiornika pomocniczego, 
wentyl rozdzielający powietrze. Urządzenie tego wentyla 
przedstawia wyraźniej rys. 2, na którym, Æ oznacza wylot 


') 1 pud = 16.3805 ky. 
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łączący się z przewodem głównym idącym wzdłuż całego 
pociągu, zaopatrzonego w hamulce o powietrzu zgęszczonem, 
jakiegokolwiek bądź ustroju. Zbiornik 2 (rys. 1) łączy się 
z przewodem głównym za pomocą otworów E k,l, l, oraz 
szczelin di C (rys.2). Ciśnienie w przewodzie głównym, a więc 
i w zbiorniku, powinno wynosić 5 atm. ; jeżeli zaś zmniejszy 
się ono nieco w przewodzie głównym, naówczas tłok 5 
(rys. 1) zostanie odsunięty automatycznie trochę na prawo, 
zamknie szczelinę d inie wypuści powietrza ze zbiornika 
pomocniczego. — Gdy zachodzi potrzeba zahamowania pocią- 
gu, naówczas, wypuszcza się powietrze z przewodu główne- 
go; tłok 5 (rys. 1) posuwa się na prawo, pociąga za sobą sta- 
widełko 7 i odkrywa otwór prowadzący do e, — następnie, 
spotyka na swej drodze niższy suwak i pociąga go za sobą, tak 
że otwór e staje nad a i powietrze ze zbiornika przez a, ai B 
wchodzi do cylindra,— i przesuwa tłok, który działając na 
drągi hamulcowe zahamowuje pociąg. Jeżeli ze zbiornika 
wejdzie do cylindra tyle powietrza, że ciśnienie z lewej stro- 
ny tłoka 5 będzie ńieco mniejszem aniżeli z prawej, naówczas 
tlok 5 przesunie się na lewo i zamknie otwór e, przerywając 
dopływ powietrza do cylindra, Tym sposobem reguluje się 
siłę hamującą, gdyż czynność powyżej opisaną można po- 
wtórzyć kilkakrotnie i doprowadzić ciśnienie w cylindrze od 
zera do możebnego maximum. — Przy odhamowywaniu, do- 
prowadza się znowu ciśnienie w przewodzie głównym do 5 
ałm.; naówczas, tłok $ powraca do położenia uwydatnionego 
na rysunku, otwiera szczelinę d, a powietrze wchodzi wtedy 
do zbiornika, Równocześnie, szyber 7 otwiera wyloty a, a, 
b i c, powietrze z cylindra hamulcowego uchodzi na zewnątrz, 
zaś tłok odepchnięty sprężyną spiralną powraca do położenia 
poprzedniego i wagon jest znowu odhamowanym. — Sposób 


działania wentyla, przedstawiony powyżej, jest zupełnie ta-. 


kiż sam jak w hamulcach Westinghouse a pierwotnego ustro- 
ju, ale wentyl działa przytem szybko. Pośpiech działania 
polega na tem, że z przewodu głównego wypuszcza się ra- 
ptownie nieco więcej powietrza; naówczas, tłok 5 przesuwa 
się całkiem na prawo, tak, że czop umieszczony na nim, 
opiera się o trzon 2/ i ciśnie na sprężynę 22, służącą do uła- 
twienia powrotu tłoka 5 do położenia wskazanego na rysun- 
ku. Skoro tłok 5 dojdzie do ścianki 10, wtedy stawidełko 7 
jest już otwarte i dolny suwak staje tak, że duży otwór g 
trafia na otwór a, zaś mniejszy otwór C staje nad otworem h. 
Przy tem właśnie położeniu szybrów, następuje w jednej 
chwili zahamowanie, ponieważ powietrze ze zbiornika, wpa- 
da do cylindra przez duży otwór i pcha tłok 13 na dół. Ten- 
że tłok (13) otwiera wentyl 18 i naówczas powietrze zgę- 
szczone, przedostaje się z przewodu głównego do cylindra, 
przez podniesiony wentyl 19. Komunikacya powyższa trwa, 
naturalnie, bardzo niedługo t.j. dotąd, dopóki ciśnienie w cy- 
lindrze hamulcowym nie stanie się większem od ciśnienia 
w przewodzie głównym; wtedy bowiem, wentyl 19 opada 
i przecina połączenie cylindra z przewodem głównym. 
W ciągu tak krótkiego czasu (wynoszącego średnio 1/3 Se- 
kundy), ciśnienie w przewodzie głównym, na przestrzeni do 
następnego wentyla, znacznie spada, albowiem wentyl działa 
jak kran hamulcowy wypuszczający powietrze, względem 
sąsiedniego wentyla, —ten ostatni zaczyna działać w ten sam 
sposób jak poprzedni i t. d., a więc, pociąg złożony z n wa- 
gonów hamulcowych zostaje zahamowany w przeciągu czasu 
równego n > Lan sekundy. 

Jak widzimy, nowy wentyl Westinghousea może dzia- 
łać już to wolno, już też bardzo szybko; w zwykłych więc 
warunkach t. j. przy wjeździe na stacye, na spadkach i t. d. 
można w dowolnym czasie zatrzymać pociąg lub zmniejszać 
prędkość jazdy, — jeżeli zaś zachodzi potrzeba jak najśpie- 
szniejszego wstrzymania pociągu, naówczas należy hamować 
w ten sposób, ażeby wentyl działał natychmiastowo (momen- 
talnie). 

EE nawiasowo, iż osoby zwiedzające zeszło- 
roczną wystawę w Brukselli, miały sposobność naocznego 
przekonania się jak szybko daje się hamować pociąg złożony 
z 50 wagonów, przy którym zastosowano nowy hamulec 
Westinghouse a, albowiem Towarzystwo zajmujące się wyzy- 
skiem tego wynalazku, wykonywało odpowiednie doświad- 
czenia w obrębie wystawy. 

Powyżej opisany hamulec, został zastosowany przy po- 
ciągach cesarskich dróg żelaznych Mikołajewskiej, Peters- 
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bursko- Warszawskiej i Moskiewsko-Kurskiej, i to na wnio- 
sek komisyi powołanej do życia po wypadku z d. 29 pa- 
ździernika r. z. Rzeczona komisya orzekła, że żaden ze 
znanych dotąd hamulców nie działa szybciej od omawianego 
w niniejszem sprawozdaniu. 

Zaznaczam tu, że z pociągiem cesarskim d. ż. Mo- 
skiewsko-kurskiej i z wieloma pociągami w Anglii i Bawa- 
ryi, wykonywałem osobiście doświadczenia. W poniżej poda- 
nej tab. M IT, zestawiłem wyniki prób dokonanych pomiędzy 
Moskwą i Tułą, w miesiącu marcu, kwietniu i maju r. b. 
Przytoczone dane liczbowe pozwolą czytelnikowi „Przeglą- 
du“ wyrobić sobie sąd o działaniu nowego hamulca Westing- 
house'a. Nadmienię tu jeszcze, że wykresy (diagramy) otrzy- 
mane Z pociągu d 3. Moskiewsko-Kurskiej, za pomocą bardzo 
dokładnego przyrządu pomysłu p. Ab. Kapteywa, o którym 
w przyszłości bliższą podam wiadomość, stwierdziły, że od 
chwili otwarcia kranu hamulcowego na parowozie, do chwili 
zupełnego zahamowania całego pociągu mającego wraz z pa- 
rowozem przeszło 75 saż. długości, nie upłynęła cała sekunda 
i że w ciągu tego czasu, przy szybkiem hamowaniu, ciśnienie 
w cylindrach hamulcowych wzrosło od zera do 4 atm., t. j. do 
swego maximum przy którem cylinder może pracować, gdy 
ciśnienie w przewodzie głównym wynosi 5 atm, 

Nadmieniam też, że na d. ż. Władykaukazkiej zastoso- 
wano nowy hamulec Westinghouse'a nietylko przy pociągach 
cesarskich ale i przy pociągach kuryerskich i pocztowych. 

(d. n.) J. M. Miler, inż.-techn. 


FIZYKA PRZEMYSŁOWA. 

Nowy palnik do spalania w lampach, ciężkich olejów 
(rys. 10, 11, 12, tabl. XV). W rozwoju środków oświetla- 
nia, uwydatnia się cały szereg przeobrażeń, które można 
ująć w okresy, 

W okresie przedhistorycznym, posiłkowano się świa- 
tłem ognisk, które wszakże rozniecano w innym zupełnie ce- 
lu. Szczyt rozwoju w tym okresie, zaznacza się użyciem łu- 
czywa, t. j. drzazgi, jednym końcem umocowywanej w ścia- 
nie chaty, a w drugim zapalanej. — Łuczywo stanowi przej- 
ście do pochodni, która otwiera już nowy okres. Pęk suche- 
go sitowia lub włókien roślinnych, nasycony tłuszczem, 
przedstawia nam doskonały typ tego sposobu oświetlania, 
który przechował się jeszcze i do dni naszych przy pewnych 
obrzędach uroczystych. Dalsze udoskonalenia pochodni sta- 
nowią: świeca woskowa, olbrotowa, łojowa, stearynowa, pa- 
rafinowa,—wreszcie, naftowa, z mydła amoniakalnego nasy- 
conego nafta. Do największych wszakże zdobyczy tego 
okresu, należy nie świeca, lecz kaganiec, t. j. naczynie na- 
pełnione łojem, w które wprowadza się knot. Odróżniamy 
tu już, nową część składową, a. m. zbiornik. Lampka taka 
dotrwała również do naszych czasów i można ją widzieć 
w kościołach, tudzież przy t. z. iluminacyach. Ten pierw- 
szy okres historyczny, zaznacza się tem przedewszystkiem, 
że w Nim po raz pierwszy materyał palny służy wyłącznie 
sprawie oświetlenia; ze względu na jego stan skupienia, mo- 
żemy nazwać go świelliwem stałem. 

Wprowadzeniem w użycie olejów roślinnych, otwiera 
się nowy okres, którego zaranie sięga głębokiej starożytno- 
ści. I dziś jeszcze, spotykamy się z najpiękniejszym owocem 
tego początkowania, zwłaszcza też tam, gdzie oświetlanie 
olejami roślinnemi zespoliło się ściśle z tradycyą religijno- 
obrzędową. Szklaneczka wisząca przed obrazem, z olejem 
i pływającym po nim knotem, stanowi pierwowzór lamp 
zastosowanych do świetliwa płynnego. Lampa Argand'a, ze 
zbiornikiem, umieszczonym z boku, powyżej płomienia, i lam- 
pa sprężynowa (f. modérateur), W której tłok pod działa- 
niem sprężyny wyciska olej ze zbiornika umieszczonego po- 
niżej płomienia, są to zdobycze pierwszej połowy „okresu 
świetliwa płynnego“, obok szkła ciągowego i siatki dopro- 
wadzającej powietrze do płomienia. Drugą połowę okresu 
świetliwa płynnego, znamionuje wyrób lekkich olejów mine- 
ralnych z ropy (oleju skalnego), które, przy wprowadzeniu 
w użycie, miały już dla siebie prawie gotową lampę: knot, 
aa rurki knotowe, szkło ciągowe, siatkę, kapturek 
i grzybek. 

Okres świetliwa gazowego, wytwarzanego pierwotnie 
tylko z węgla kamiennego, rozpoczyna się pod koniec pierw- 
szej połowy okresu poprzedniego, a więc prawie współcze- 
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śnie z olejami mineralnemi; spółzawodnictwo z temi osta- 
tniemi, nie zdaje się być groźnem dla świetliwa gazowego, 
które zdoła zapewne przetrwać zwycięsko oleje mineralne. 

O wiele gorzej przedstawia się sprawa współzawodnic- 
twa świetliwa zarówno gazowego jak i płynnego, z wstępu- 
jącem na widownię światłem elektrycznem, które, nie czeka- 
jąc zanim dotychczasowe współubiegające się ze sobą sposo- 
by oświetlania dosięgną kresu swego rozwoju, stanęło do 
walki o pierwszeństwo i to uzbrojone takim zasobem zalet, 
o jakim niegdyś zaledwie marzyć sobie pozwalano. s 

Bądź co bądź, nie ulega wątpliwości, że „okres świe- 
tliwa płynnego* nie wypowiedział jeszcze ostatniego słowa, 
i że zarówno przemysł jak i pomysłowość, nie wyzyskały do- 
tąd należycie wszystkich własności tego rodzaju świetliwa. 

Do najważniejszych przetworów oleju skalnego, nale- 
ży, na teraz, nafta, stanowiąca mieszaninę węglowodorów 
o c. wł. 0,80 do 0,84, wydzielająca przy niskiej stosunkowo 
temperaturze, pary, które zmięszane z powietrzem, — przy 
zetknięciu z płomieniem, łatwo wybuchają. Bliskie sąsiedz- 
two w lampach, płomienia ze zbiornikiem, spowodowuje nie- 
tylko pewne nagrzewanie się tego ostatniego, lecz nadto 
umożliwia sam wybuch, zwłaszcza przygaszeniu lampy przez 
dmuchnięcie z góry. Niska temperatura przy której zapala 
się nafta, powiększa jeszcze niebezpieczeństwo; ciężkie opa- 
rzenia i pożary, zapełniają rubrykę wypadków wywołanych 
użyciem nafty. Chociaż więc świetliwo to pali się doskonale 
w palnikach powszechnie używanych, i jakkolwiek ustrój 
palników jest prosty i obsługa ich jest łatwą, to jednakże, 
dla użytku domowego byłyby pożądanemi, taka lampa ita- 
kie świetliwo, któreby dawały większą rękojmię bezpieczeń- 
stwa. Oświetlanie miejsc publicznych, domaga się natarczy- 
wie takiego ulepszenia, zaś na drogach żelaznych nafta nie 
jest używaną do oświetlania powozów i wagonów w pocią- 
gach, z powodu niebezpieczeństwa, z jakiem zastosowanie 
jej, w tym celu, byłoby połączone. 

Biorąc pod uwagę tę okoliczność, że z ropy można 
otrzymać najrozmaitsze oleje, poczynając od bardzo lotnych 
a kończąc na gęstych na wpółpłynnych smarach, dochodzi się do 
przeświadczenia, że wprowadzenie bezpiecznego oświetlenia za 
pomocą świetliwa płynnego,nie stanowi zadania polegającego na 
otrzymaniu odpowiednich olejów, ale zależy przedewszystkiem 
od obmyślenia i zastosowania stosownych palników. W zna- 
nych na teraz palnikach Stabwasser'a, Kumberga i in. można 
wprawdzie spalać takie oleje ciężkie jak pyronafta, ostralina 
iin., ale nie nadają się one do spalania tych, jeszcze cięź- 
szych i o wiele bezpieczniejszych olejów, jakie otrzymane być 
mogą w znacznej ilości z ropy. Nie tylko więc warunki i wy- 
magania życia, ale i wzgląd na rozwój przemysłu naftowego, 
wskazują na doniosłość i potrzebę tego rodzaju ulepszen 
w lampach, któreby umożliwiły spalanie w nich olejów 
ciężkich. à 

Tymczasem, technika w zastosowaniu swojem do ustroju 
lamp, nie przekroczyła granie empiryi. O jakiejkolwiek teo- 
ryi, o rozumowej metodzie, nie ma prawie dotąd mowy w tej 
gałęzi przemysłu; wyrobiły się tylko pewne zasady oceny 
lamp, oparte na stosunku ilości zużywanego świetliwa do 
otrzymywanego natężenia światła. Przy takim stanie rzeczy, 
nie można oczywiście wymagać od wytwórcy, by mógł się 0n 
podjąć wyrobu lampy posiadającej wymagane przymioty. ZWy- 
kły bieg rzeczy, mógłby w takim tylko razie uledz przeobra- 
żeniu, gdyby pomysłowość, w danym kierunku, znalazła odpo- 
wiedni bodziec, np. przez ogłoszenie konkursu. Droga ta, naj- 
prościej, jakkolwiek nie zawsze najpewniej wiedzie do celu. 
Jeżeli pożądany wynalazek staje się rzeczywistością, to i wte- 
dy jeszcze należyte wyzyskanie go, zastosowanie takowego 
do rozmaitych potrzeb, a wreszcie dalsze ulepszenia, którym 
kresu oznaczać nie można, wymagają dokładnej znajomości 
odnośnych czynników, ściślej mówiące teoryi. Sprawa rozwoju 
przemysłu naftowego, obchodzi nietylko .Rossyę, ale i Gali- 
cyę,— a dziewicze prawie pole techniki lampiarskiej, obiecuje 
obfite żniwo pracowniom które rozporządzają odpowiedniemi 
siłami i czasem, gdyż lampy należą do tych przedmiotów o: 
dziennego użytku, które są niezbędne dla całego świata ucy- 
wilizowanego. 

Za rzecz ważniejszą tedy od pojawienia się nowego wy- 
nalazku, należy poczytać postawienie; odpowiedniej teoryi. 
Istniejące już palniki, mogą dostarczyć materyału do badań, 
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a przynajmniej pewnych wskazówek co do kierunku w jakim 
winny być one podjęte. Każda donioślejsza zmiana w urzą- 
dzeniu lampy, stanowi nowy materyał rzeczowy na tej dro- 
dze, a więc i opis nowej lampy przeznaczonej do spalania cięż- 
kich olejów mineralnych, może posiadać pewną wartość dla na- 
szego piśmiennictwa technicznego. 

Ministeryam dóbr państwa ogłosiło konkurs na lampy 
zasilane ciężkiemi olejami mineralnemi, warunki którego opra- 
cowało Towarzystwo techniczne, w Petersburgu. Z łona 
tegoż towarzystwa, powołano grono biegłych do ocenienia 
nadsyłanych okazów. Wynik pierwszego konkursu, który 
odbył się jednocześnie z wystawą wytworów przemysłu nafto- 
wego w Petersburgu, zawiódł oczekiwania. Konkurs został 
więc ponowiony w roku zeszłym, z ostatecznym terminem 
1 (13) stycznia r. b. Ustanowiono 2 nagrody a. m. jedną 
w wysokości 2500 rubli za lampę małą i drugą w wysokości 
1000 rubli, za lampę pokojową. ` 

Warunki postawione dla małej lampy, były następujące: 
1) ma spalać oleje ciężkie oc, g. przynajmniej 0,870; 2) ustrój 
powinien być o tyle prostym, aby lampa nadawała się do 
oświetlania chat włościańskich; 8) lampa ma być możliwie ta- 
nią; 4) natężenie światła powinno być równoważne przynaj- 
mniej sile światła 4 świec wzorcowych (normalych), średnio, 
w ciągu 8 godzin palenia: 5) w ciągu całego czasu palenia się 
lampy, natężenie jej światła nie powinno się zniżać więcej jak 
o siłę światła jednej świecy; 6) świetliwo w zbiorniku meta- 
lowym nie powinno ogrzewać się wyżej jak o 7° ©. po nad 
temperaturę powietrza otaczającego, a to na wypadek, gdyby 
zamiast oleju ciężkiego została użytą nafta. 

" Warunki postawione dla lampy pokojowej były nastę- 
pujące: 1 i 2) c. g. oleju i ogrzewanie się świetliwa w zbiorni- 
ku, jak powyżej; 3) średnie natężenie światła nie mniejsze od 
siły światła 12 świec wzorcowych w ciągu 8 godz. palenia; 
4) obniżka natężenia światła nie przekraczjąca siły Światła 
2 świec. 

Tym razem, nadesłano na konkurs znaczną ilość lamp, 
albowiem uczestniczyli w nim i zagraniczni wynalazcy. Na 
zasadzie szczegółowych badań, Towarzystwo techniczne uzna- 
ło trzy lampy „małe* jako czyniące zadość warunkom kon- 
kursu i przyznało nagrody: p. Makarowowi w wysokości 1200 
rubli; p. Haldebrand'owi w wysokości 900 rub.; i p. Szrederowi 
w wys. 400 rubli. 

Całkowitą nagrodę w wysokości 1000 rubli, za pomysł 
lampy „pokojowej*, przysądziło Towarzystwo techniczne, ni- 
żej podpisanemu. 

, Ustrój wszystkich lamp „małych“ odznaczonych na kon- 
kursie, był oparty na tej samej i nie nowej zasadzie. Zbiornik 
obrączkowy, łączy się rurkami z palnikiem umieszczonym po 
środku, w skutek czego, powietrze krążąc pomiędzy palnikiem 
i zbiornikiem, zabezpiecza ten ostatni od zbytniego nagrzewa- 
wania się. Knot pozostawiono płaski, zaś palnik posiada d. 
znaczną długość ze względu na zmniejszenie cieniu rzucanego 
przez zbiornik. „Jakkolwiek ostateczny wynik takiego urzą- 
dzenia „małej lampy* nie przedstawia się świetnie, to jednak- 
że z uwagi na trudności zadania, należy go poczytać za zada- 
walniający. Zaznaczamy, że usiłowania wynalazców, zastoso 
wania takiego samego urządzenia przy lampie „pokojowej* nie 
zostały uwieńczone pomyślnym skutkiem. O ile się zdaje, stanęła 
tu na zawadzie zbytnia długość palnika, który z tego powodu, 
nie może być równomiernie ogrzewanym pomiędzy płynem i pło- 
mieniem (o wpływie tej nierównomierności w ogrzewaniu, mó- 
wimy poniżej). Nadto, znaczne powiększenie knota, tudzież 
niekorzystne umieszczenie zbiornika, nie mogły się przyczy- 
nić do tego, aby przedstawione lampy, pod względem swych 
zalet, mogły być postawione na równi z lampami naftowemi. 
Dawało się też słyszeć o lampie bez knota, zasilanej olejem 
za pomocą rozpylacza, lecz wynalazca nie przedstawił jej na 
konkurs. — Wspomnimy nawiasowo, że zastosowanie takiego 
urządzenia przy lampach olejnych, zdaje się przedstawiać tyle 
trudności, iż nateraz przynajmniej, nie można oczekiwać z tej 
strony rozwiązania odnośnego zadania. | 

W obec tedy niemożności usunięcia z ustroju lamp 
o świetliwie płynnem, knota, tej spuścizny po pierwszym okre- 
sie historycznym, stało się niemal koniecznem zbadać bliżej 
własności fizyczne ciężkich olejów, odnośnie podnoszenia się 
takowych w knotach. Knot bawełniany, przedstawia układ 
nieforemnych wąskich kanalików, któremi płyn wznosi się do 
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góry. Jeżeli lampa nie pali się, naówczas płyn, po nasyceniu 
knota, pozostaje w spoczynku; gdy jednakże płomień zacznie 
osuszać górną część knota, równowaga zostaje zachwianą. 
Wysychająca część knota, działa tak jak układ rurek wło- 
skowatych po zanurzeniu ich w cieczy, i olej podnosi się z pe- 
wną prędkością, zależną od odnośnych warunków. 

Zadanie, jakie konstruktor lampy ma w danym razie 
przed sobą, polega na tem, by górnemu końcowi knota zape- 
wnić w każdej chwili dopływ takiej ilości świetliwa, jaka jest 
niezbędną do utrzymania płomienia o żądanem natężeniu świa- 
tla. Rzeczone zadanie nie miało dotąd rozwiązania teorety- 
cznego, rozstrzygała je jedynie praktyka, i to bez żadnego 
nawet wysiłku ze strony konstruktorów lamp. Gdy zachodziła 
potrzeba silniejszego oświetlenia, zastosowywano grubszy 
i szerszy knot, zwiększając w ten sposób wymiary lamp i co 
ważniejsza wymiary płomieni, i nie troszcząc się o to czy to 
ostatnie powiększenie wypada na korzyść lub niekorzyść ja- 
sności światła. 

Oczywiście, że taki sposób postępowania, był możliwym 
dotąd tylko, dopóki miało się do czynienia z naftą, która sto- 
sunkowo szybko się wznosi w knotach, od czasu jednakże gdy 
wystąpiły na widownię oleje ciężkie, które podnoszą się o wiele 
wolniej w knotach i dla których nawet bardzo znaczne wy- 
miary tych ostatnich, pozostają bez wpływu dodatniego w tym 
względzie, bliższe zbadanie warunków, towarzyszących ru- 
chom ciężkich olejów w naczyniach włoskowatych, stało się 
rzeczą nieodzowną. 

Podnoszenie się cieczy zwilżającej ścianki rurki włosko- 
watej, przedstawia wiele podobieństwa do wypływu cieczy zru- 
rek włoskowatych, pod pewnem ciśnieniem. Wywołuje je, jak 
wiadomo, działanie sił międzycząsteczkowych górnej warstwy 
cieczy, zawartej w rurce włoskowatej. Wypadkowa tych sił 
działa na znajdującą się poniżej górnego poziomu masę cie- 
czy; dzięki przyciąganiu międzycząsteczkowemu w samej cie- 
czy. Wynik jest taki, jak gdyby płyn był ciągniętym ku gó- 
rze, gdy tymczasem przy wypływie pod ciśnieniem, płyn jest 
popychanym. W obu atoli razach, przyścienna warstwa pły- 
nu przylega do rurki i prawdopodobnie wcale się nie porusze, 
prędkość zaś sąsiedniej warstwy współśrodkowej jest mniej- 
szą aniżeliby można oczekiwać, biorąc pod uwagę tylko siłę 
poruszającą,—a to z powodu jej tarcia o warstwę przyścienną 
Prędkość następnej warstwy, zmniejsza się również w skutek 
jej tarcia o warstwę bliższą Ścianki i t. d. Słowem, w miarę 
oddalania się od ścianek rurki, różnica w prędkościach sąsie- 
dnich warstw wśpółśrodkowych maleje a i tarcie się zmniej- 
sza. Z tego to powodu, im szerszą będzie rurka, tem stosun- 
kowo mniejszy wpływ wywierać będzie tarcie na ogólną ilość 
wypływającej cieczy. 

` Ilość cieczy wypływającej z rurek włoskowatych pod 
ciśnieniem, pozostaje w stosunku prostym do czwartej potęgi 
ze średnicy rurki, w odwrotnym zaś stosunku do długości 
rurki, tudzież, do spółczynnika wewnętrznego tarcia cieczy, 
który jest wielkością stałą dla każdej cieczy przy danej tem- 
peraturze. Ze względu na podobieństwo zachodzących zja- 
wisk, można przypuszczać, że jeżeli w wypływie cieczy z ru- 
` rek włoskowatych pod ciśnieniem, tarcie wewnętrzne cie- 
czy i średnica rurek przyjmują ważny udział, to też same 
czynniki powinny również wpływać na podnoszenie się cieczy 
w rurkach włoskowatych. I rzeczywiście, praktyka stwierdza 
w zupełności zasadność tego przypuszczenia, gdyż z jednej 
strony wskazuje, że oleje ciężkie o większym spółezynniku 
tarcia wewnętrznego, trudniej się podnoszą, aniżeli lekkie, — 
z drugiej zaś strony przekonywa, że knot luźniej spleciony, 
daje dla olejów ciężkich lepsze wyniki aniżeli mocniej sple- 
ciony. Gdy jednakże zakres rozluźniania knota jest bardzo 
ograniczony, przeto należy mieć głównie ma względzie spół- 
czynnik tarcia. Z powyższego wynika, że chcące się posługi- 
wać knotem przy użyciu olejów ciężkich, z dobrym skutkiem, 
należy przedewszystkiem oddziaływać na zmniejszenie spół- 
czynnika tarcia wewnętrznego. Warunki w jakich znajdują 
się palniki, a raczej rurki knotowe, nastręczają same, nadają- 
cy się do tego celu środek. d. n.). 

Siemaszko, inż. 


MOSTY ŻELAZNE I STALOWE. 


"Nowy most (wiadukt) na zatoce r. Tay, pod Dundee, 
w Szkocyi. (Tab. XIX). Pamiętna jest jeszcze klęska z d. 
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28 grudnia 1879 r., gdy w skutek gwałtownego wichru, dłu- 
gi wiadukt na zatoce r. Tay runął pod przechodzącym prze- 
zeń pociągiem. Po przerwie ruchu, która trwała przeszło 7 
nowy most został oddany do użytku w d. 20 czerwca 
1887 r. 

Odległość pomiędzy osiami nowego i dawnego dzieła 
sztuki, wynosi 18,18 m w tej części trasy która jest prostą 
i równoległą do kierunku pierwotnego. 

Sposoby zakładania fundamentów, przenoszenia da- 
wnych dźwigarów które dały się zużytkować, i ustawiania 
nowych przęseł, mieszczą w sobie wiele ciekawych i osobli- 
wych szczegółów, wywołanych trudnościami miejscowemi. 
Zaznaczamy na wstępie, iż oprócz pomostów nadbrzeżnych J 
(rys. 1), na których nitowano nowe dźwigary dla środko- 
wych otworów mostu, nie używano podczas budowy, żadnych 
rusztowań. 

Szczegóły które poniżej podajemy, zaczerpnęliśmy z od- 
czytu inż. Fletcher F. S Kelsey a, wygłoszonego w Towarzy- 
stwie inżynierów-mechaników w Londynie *),„—oraz ze spra- 
wozdania inż. Crawforda Barlowa i Wiliama Ingkis'a?), zło- 
żonego tamtejszemu Towarzystwu inżynierów cywilnych. 

Nowy wiadukt, unoszący 2 tory (dawny, był zbudowa- 
ny tylko pod 1 tor) składa się z 5-u otworów sklepionych 
(4 po 15,239 m w św. i 1 o 7,772 m w św.)i z81 przęseł żela- 
znych. Ustrój rzeczonych przęseł przedstawia wielką ró- 
żnorodność systematów; obok przęseł kratowych dla pojedyń- 
czych otworów, zastosowano tu belki ciągłe dla 2, 3 i 4 otwo- 
rów, łuki żelazne, jak niemniej przęsła z jazdą dolną i z ja- 
zdą górną. Za wyłączeniem 13 przęseł środkowych, których 
belki główne unoszą obydwa tory d. żelaznej, dla każdego 
toru ustawiono oddzielne przęsła. Oprócz 6 przęseł całkiem 
nowych, użyto pod jeden tor, przęsła nieuszkodzone, pocho- 
dzące z dawnego mostu. 

Przęsła żelazne omawianego wiaduktu, następują po 
sobie, poczynając od brzegu południowego, w poniżej zazna- 
czonym porządku : 


Odległość pomiędzy 


osiami filarów ae 


1 przęsło; 34,441 m; 34,441 m; jazda górna. 

10 przęseł; 39,318 m; 893,180 m;  „. sw 7 belki 
ciągłe dla 4-ch i 2-ch 
otworów. 

13 przęseł; 44,195 m; 574,535 m; jazda górna; belki cią- 


głe dla 3-ch otworów. 


5 przęseł; 74,674 m; 373,370 m; jazda dolna. 


1 przęsło; 69,188 m; 69,188 m;  „ 3 
2 przęsła; 74,674 m; 149,348 m;  „ s 
1 przęsło; 69,188 m; 69,188 m;  „ p 


4 przęsła ; 
1 przęsło ; 
11 przęseł ; 


14,674 m; 298,696 m;  „ £ 

49,376 m; 49,376 m; jazda górna. 

39,318 m; 432,498 m; -y „ + belki 
ciągłe dla 4-ch i Zch 
otworów. 

519,360 m; jazda górna. 

17,068 m;  „ A 


24 przęseł ; 


21,640 m; 
1 przęsło ; 


17,068 m; 


2 przęsła; 25,907 m; 51,814 m; -s r 
4 „ ; 20,116 m; 80,464 m;  „ Z 
1 przęsło; 32,917 m; 32,917 m; , e 


Ogólna długość przęseł 
żelaznych. . . . . . 3145,448 m. 
Dodając długość sklepionej części mostu, otrzymujemy jako 
całkowitą długość wiaduktu, 3208,56 m. 
Ważniejsze wymiary mostu są następujące : 
Odległość pomiędzy poręczami . RE EEN 
Największa szerokość filarów przy ich podstawie 16,763 m 
Najmniejsza e a 10,972 m 
Największe wyniesienie dolnej krawędzi przęseł 
po nad poziom wysokich wód. . . i 23,469 m 


1) Por. „Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers“, 
zesz. wrześniowy z r. 1887 i „Revue générale des chemins de fer“, zesz. 
marcowy z r. 1888. 

2) Por. Crawford Barlow and William Inglis: On the Tay Viaduct.— 
Excerpt minutes of Proceedings of the Institution of Civil Engineers. 
London 1888. 
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Największe wyniesienie szyny po nad poziom wy- 
SókichawodyT "IE, yaro S 

Najmniejsze wyniesienie szyny po nad poziom wy- 
sokich wód RS PEAT KE ees 

Największa wysokość filarów, mierząc od spodu 
fundamentu do wierzchu filaru RYŚ 43,128 m. 


Wiadukt położony jest w linii prostej na długości 
2054,61 m, obejmującej 4 otwory sklepione i 37 przęseł że- 
laznych (uważając od brzegu południowego), pozostała zaś 
część mostu znajduje się w łuku o promieniu 422,44 m. Tor, 
jest poziomym tylko pomiędzy filarami 28 i 32, a więc na 
długości 298,698 m. Spadek ku północy, wynosi 0,0087; ku 
południowi zaś, 0,0013. — Ogólna liczba filarów żelaznych, 
podtrzymujących takież dźwigary, wynosi 73. Każdy filar 
ustawiony jest na dwu studniach cylindrycznych żelaznych, 
których osie są od siebie oddalone na 7,924 m; wyjątek 
w tym względzie, stanowią filary podtrzymujące 13 wielkich 
przęseł w środku rzeki, dla których odległość powyższa z0- 
stała doprowadzoną do 9,753 m. Studnie cylindryczne C 
(rys. 5), są rozszerzone w dolnej części, za wyłączeniem je- 
dnakże studzien przy filarach NN 5—14, których wymia- 
ry, zastosowano bez zmiany na całej wysokości. — Dla 
24 filarów położonych w łuku, wykonano rzeczone studnie 
z żelaza lanego, o średnicy 3,047 m; przy pozostałych 49-u 
filarach są one wyrobione z żelaza kutego, a średnica ich jest 
różną i dosięga 7,010 m. Studnie żelazne wyniesione nieco po 
nad niski wodostan (rys. 415), i wyłożone od wewnątrz ce- 
gła niebieską, są wypełnione betonem. — Na takiej to posa- 
dzie, zbudowano, nie wiele po nad poziom wysokich wód wy- 
stające studnie Hz cegły (rys. 4), bez pancerzy, wypełnione 
betonem, o średnicy mniejszej o 0,304 m. Dwie studnie nale- 
żące do jednego filaru, są ze sobą złączone nad poziomem Wy- 
sokich wód, murem poprzecznym wykonanym z cegły i beto- 
nu, wzmocnionym kotwami (ankrami) z żelaza laneg0.— 
Wszystko to co powiedzieliśmy o studniach z pancerzami 
wyrobionemi z żelaza kutego, odnosi się też i do studzien 
unoszących filary położone w łukach, posiadających pancerze 
ż żelaza lanego ; różnica zachodzi tylko w tem, że przy rze- 
czonych studniach, pancerze nie kończą się na wysokości po- 
ziomu niskich wód, lecz wznoszą się, po nad wysoki wodo- 
stan, zastępując mur z cegły. 

Na murze H (rys. 4) wieńczącym górną część posady 
filarów, ułożono silne belkowanie żelazne, składające się głó- 
wnie z beleczek —, przytwierdzonych do muru 16-u ko- 
twami 7, o średnicy 0,063 m, mającemi 6,095 m długości. Na 
belkowaniu tem spoczywają filary złożone z 2-ch ośmiokąt- 
nych piramid żelaznych, połączonych ze sobą, w górze łuko- 
wato.—Przy filarach MN 65 — 77, z powodu małej wysoko- 
ści takowych, nie dokonano ich rozdziału na dwie piramidy, 
lecz połączenie znajduje się u samej podstawy. — Piramidy, 
stanowiące nad poziomem wysokich wód właściwy filar, 
składają się z blach żelaznych, złączonych ze sobą na ze- 
wnątrz i na wewnątrz, kątownikami i żelazami typów = 
i T ; nadto, założone są w odpowiednich odstępach, poprze- 
czne ścianki poziome (przepony), usztywniające całość (rys. 4). 
Wysokość słupów metalowych, wynosi od 6,095 m do 20,726 m. 

Na szczególną zasluguje uwagę, zastosowany przy bu- 
dowie, sposób zapuszczania studzien cylindrycznych, stano- 
wiących posadę filarów. Czynność tę wykonano przy użyciu 
pomostów żelaznych Æ (rys. 2), unoszonych przez 4 żelazne 
słupy, dających się opuszczać na dno rzeki lub też podnosić, 
ciśnieniem hydraulicznem.—Największe wymiary rzeczonych 
pomostów, wynosiły 24,38 m >< 20,42 m >< 2,13 m, stosowa- 
no zaś ogółem, 4 pomosty. Otwory kwadratowe w pomo- 
stach, służyły do spuszczania cylindrów C, które, przy roz- 
poczęciu czynności, były zawieszone na pontonie. W miarę 
postępu murowania ścianki z cegły i wybierania gruntu, do 
czego służył czerpak parowy D (rys. 2), opuszczano cylin- 
dry.— Do usuwania błota i piasku, o ile na taki natrafiano 
materyał, używano pomp odśrodkowych. Jedna z tych pomp, 
o średnicy 12”, dobywała w ciągu godziny 3,0 m* piasku 
i błota, w skutek czego, cylinder opuszczał się o 2 stopy. PO 
dojściu do gruntu stałego, wypełniono pustą przestrzeń stu- 
dzien betonem, złożonym z 6 cz. żwiru i 1 cz. wyborowego 
cementu portlandzkiego. Głębokość fundamentów pod dnem 


25,297 m 


7,619 m 


— 
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rzeki, wynosiła od 1,83 do 11,73 m. Czynność zapuszczania 
73 par studzien, trwała 34 lat.— Obciążenie próbne studzien 
cylindrycznych, za pomocą oddzielnych sztuk żelaza ważą- 
cych po 508 kg, przenosiło o 33% to ciśnienie na które one 
mogą być wystawione kiedykolwiek. Największe ciśnienie 
na cm? dolnej powierzchni studzien, dosięgało podczas prób, 
7,43 kg, przyczem osadzenie się fundamentów wyniosło 
0,038 m. 

Jak to już powyżej zaznaczyliśmy, większa część dźwi- 
garów dawnego mostu została użyta do nowej budowy. Prze- 
noszenie przęseł na filary, uskuteczniono bądź to za pomocą 
belek poprzecznych, po których przesuwano dźwigary, bądź też 
przy zastosowaniu złączonych ze sobą pontonów P, o wymia- 
rach 24,383 m >< 8,38 m><2,59 m (rys. 3), na których się wzno- 
siły słupy kratowe C, z belkami podłużnemi B i poprzeczne- 
mi G. Górna część słupów dawała się, jakby w teleskopie, 
wsuwać i wysuwać na 4 m, za pomocą przyrządów hydrauli- 
cznych znajdujacych się przy ich podstawie. Złączone ze so- 
bą pontony, podpływały podczas niskiego wodostanu pod 
dźwigary starego mostu, podnosiły się przy przypływie mo- 
rza, i natenczas skierowywano je między filary nowego wia- 
duktu, na które spuszczano przęsła. Nowo zbudowane przę- 
sła, przesuwano po ustawionych już na miejscu dawnych 
dźwigarach, za pomocą umyślnie w tym celu zbudowanych 
wózków poruszających się na szynach. — Duże przęsła z ja- 
zdą dolną, przeznaczone dla środkowych otworów mostu, 
składano całkowicie na pomostach drewnianych J (rys. 1) 
zbudowanych na brzegu rzeki. W odpowiednie doki D, pod- 
pływały przy niskim wodostanie, pontony P, też same które 
służyły do przewożenia dawnych przęseł, lecz bez swych 
słupów kratowych i bez belkowania. Przypływ morza, spo- 
wodowywał podnoszenie się pontonów wraz z przęsłami, 
i wtedy skierowywano je pomiędzy odpowiednie filary wy- 
prowadzone tylko do wysokości muru poprzecznego łączące- 
go obie studnie cylindryczne. Podczas odpływu morza, przę- 
sło ustawione tak aby jego oś znajdowała się w ostatecznem 
położeniu, osiadało na przygotowanem na jego przyjęcie bel- 
kowaniu górnej części studzien. Wtedy dopiero rozpoczy- 
nała się budowa piramid żelaznych około i po nad krańcowe- 
mi słupcami dźwigarów. Wewnątrz każdego z czterech fila- 
rów, ustawiano tymczasowy słup wykonany z kątowników 
stalowych, mogący udźwignąć całkowity ciężar przęsła. 
U spodu tego filarku, umieszczono przyrząd hydrauliczny, za 
pomocą którego można było podnosić przęsło o 0,19 m na 
raz, podtrzymując je na wznoszącym się słapie tymczasowym. 
Płyty żelazne, stanowiące pancerz filara, znajdujące się 
po nad podnoszonym końcem przęsła i ześrubowane czasowo 
tylko, odejmowano przy przesuwaniu przęsła, dolne zaś, przy- 
nitowywano na stałe. Czynność odśrubowywania górnych 
płyt i nitowanie dolnych, powtarzała się dotąd, dopóki cały 
dźwigar nie znalazł się na górnym poziomie filaru na któ- 
rym miał spoczywać, poczem, rozkładano słupy tymczasowe 
w celu ich użycia w innem miejscu. Robota ustawienia 13 
przęseł o jeździe dolnej, trwała 9 miesięcy, na każde przęsło 
więc przypadło 3 tygodnie. 

Pomost wiaduktu, przy wielkich otworach na środku 
rzeki, składa się ze stalowych beleczek o przekroju —, któ- 
rych głębokość stanowi 0,406 m przy oddaleniu między osia- 
mi wynoszącem 0,762 m; beleczki te są ze sobą złączone 
płytami. Pozostała część wiaduktu jest przykrytą żłobami 
stalowemi, których głębokość wynosi 0,203 m, złączonemi 
u wierzchu blachami. Ze względu na zmiany ciepłoty, zao- 
patrzono pomost, w 32 punktach, w przyrządy dylatacyjne, 
których ogólna gra jest większą od normy przyjętej dla ca- 
łego mostu, wynoszącej 1,117 m. W miejscach przeznaczo- 
nych dla dylatacyi, końce dźwigarów spoczywają na ostrzach. 
Nadto, wiadukt został zabezpieczony przeciw ruchowi po- 
dłażnemu w kierunku spadku, za pomocą kotw (ankrów) za- 
puszczonych w mur z cegły, zaś w 38 miejscach, dźwigary 
zostały przytwierdzone do filarów. — Szyny ułożono na pod- 
kładach pogrążonych w żwirze, wypełniającym żłoby pomo- 
stu. Poręcz mostową tworzy kratownica z płaskiego żelaza 
0,076 m / 0,008 m; filarki oddalone są od siebie na 4,876 m. 

Żelazo użyte do budowy, poddawane było próbom na 
ciągnienie; wymaganą była wytrzymałość 34,7 kg na mm3 
przy odkształceniu wynoszącem 61 /,% (?). 


a 


* gruntu jej łożyska, głębokość fundamentów. 
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Do budowy użyto: 
Żelaza kutego 
> lanego . 
Stali (na pomost . 


ogółem metalu 


19647,320 £ 
2509,638 t 
3596,809 t 


25758,167 t 
Betonu . Steg PoE 28286 m3 
MUSI FE AMS 19647 m3 


Przy obliczaniu wytrzymałości mostu, przyjęto, iż naj- 
większe parcie wiatru może dosięgnąć 273,43 kg na m?. Nad- 
to, skośne płaszczyzny filarów uważano za prostopadłe, po- 
ręcze—za powierzchnie pełne, do kratownic zaś mostowych 
zastosowano spółczynnik 0,50. Wszystkie roboty zostały 
wykonane przez przedsiębierstwo William Arrol i S-ka, w spo- 
sób przynoszący zaszczyt sztuce inżynierskiej w Anglii. — 
Budową kierowali inż. W. Barlow ojciec i Or. Barlow syn. 

Newo zbudowany most wypróbowano przez obciążenie 
obu jego torów 16-u parowozami o ogólnym ciężarze 970 t; 
wielkie przęsła wykazały wówczas największe wygięcia = 
0,0412 m. Budowa trwała lat 5. 

Kończąc sprawozdanie nasze, zauważymy, że na wybór 
systematu nowego mostu, wpłynęła zapewne konieczność zu- 
żytkowania nieuszkodzonych części dawnej konstrukcyi że- 
laznej.—Przy znacznej bowiem, stosunkowo, głębokości fun- 
damentów, przęsła o większej rozpiętości, prawdopodobnie, 
pozwoliłyby osiągnąć poważną oszczędność na znacznych ko- 
sztach budowy, wywołanych bliskością filarów. Dla ocenie- 
nia odnośnej różnicy kosztów, należałoby wziąć pod uwagę 
profil poprzeczny doliny rzeki, oraz, wymaganą przez naturę 
Wtedy tylko, 
możnaby zdać sobie z tego sprawę, czy lepiej byłoby zasto- 
sować więcej filarów i lżejsze przęsła, czy też odwrotnie, 
cięższe dźwigary ustawiać na mniejszej liczbie podpór. Ten 
ostatni system, który okazał się koniecznym dla mostu na 
zatoce Forth, dałby też, zdaniem naszem i o ile sądzić może- 
my z opisu p. Kelseya na którym oparte jest sprawozdanie 
nasze, pewną oszczędność i dla mostu na zatoce r. Tay.—Cię- 
żar użytego materyału zaznaczony powyżej, nie wydaje się, 
co prawda, olbrzymim, gdy się zważy jak znaczną jest dłu- 
gość wiaduktu zbudowanego pod 2 tory; z drugiej jednakże 
strony, ponieważ ciężar użytych przęseł dawnego mostu nie 
został objęty zestawieniem powyższem, przeto, odnośne cyfry 
co do żelaza przynajmniej, należałoby znacznie powiększyć 
aby módz przeprowadzić porównanie.—Jakkolwiek ciekawe- 
mi, i na pierwszy rzut oka wyczerpującemi, wydają się opisy 
mostu, z których korzystaliśmy, to jednakże, z powodu wielu 
braków od których zresztą, w ogólności, nie jest wolną więk- 
szość tego rodzaju sprawozdań podawanych przez czasopisma 
techniczne, nie mogliśmy w nich znaleść materyału któryby 
posłużył do gruntownych porównań i mógł być zużytkowa- 
nym przy odpowiednich obliczeniach. Zaznaczamy też, że 
i rozprawy przeprowadzone w towarzystwie inż. cyw. w Lon- 
dynie, oprócz uznania dla dzieła inż. W. Barlowa, nie uwy- 
datniły żadnych szczegółów któreby rzuciły nowe światło na 
dany przedmiot. — Uczestnicy rozpraw zgodzili się na to, że 
krytyczna ocena nowego dzieła sztuki inżynierskiej i po- 
równanie takowego z innemi, są niemożliwe w obec skąpych 
danych o odnośnym projekcie. Wiktor Soltan, inż. 


TECHNOLOGIA CHEMICZNA. 

Jedwab sztuczny, na międzynarodowej wystawie po- 
wszechnej w Paryżu 1889 r. "Tegoroczna wystawa w Pary- 
żu, wprawia w zdumienie swym przepychem i dokładnością 
wykonania prac i pomysłów, ze względu na ogrom swój, nie- 
mal fantastycznych. Nagromadzono tu tyle drogocennych 
owoców inteligentnej pracy ludzkiej i skarbów sztuki, że za- 
chodzi nie lada trudność zoryentowania się pośród tego wszy- 
stkiego i odróźnienia tego co jest dziełem rzeczywistego po- 
stępu, od tego co stanowi tylko zręczną reklamę. 

Jakkolwiek rzeczy całkiem nowych, dotąd przynajmniej 
nie wiele zauważyliśmy, to jednakże nie ulega wątpliwości, 
że obecna wystawa zaznaczy postęp w wielu działach pracy 
ludzkiej. Do jej osobliwości, należy między innemi, jeđwab 
szłuczny, o którym kilka słów poniżej, podajemy. 

W południowo-zachodnim rogu olbrzymiego pałacu ma- 
szyn, w klasie 51-ej, hr. de Chardonnet przedstawił przyrząd 
Który w oczach publiczności przędzie jedwab sztuczny biały 
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i różnobarwny, w najwspanialszych kolorach, które jedno- 
stajnością i blaskiem, przewyższają nawet najpiękniejsze bar- 
wy farbowanego jedwabiu naturalnego. Jedwab ten jest wy- 
rabiany z błonnika (cellulozy). 

Gdy w r. 1884, paryska akademia nauk postawiła za- 
danie naśladowania jedwabiu, hr. de Chardonnet zajął się ży- 
wo tą sprawą. Badanie sposobu powstawania niei jedwabnej 
w naturze, jako też budowy odnośnego organu jedwabnika, 
natchnęło go myślą sztucznego odtworzenia tegoż organu, 
a raczej szematycznej jego postaci, która też, stała się zasa- 
dniczą częścią składową przyrządu okazanego w r. b. na Po- 
ln Marsowem. 

Jako substancyi pierwotnej, używa hr. de Chardonnet 
błonnika pod jakąkolwiek postacią; przedewszystkiem zaś 
bawełny, lub czystej masy papierowej. Aby z podobnej sub- 
stancyi otrzymać nić ciągłą, przezroczystą i z połyskiem je- 
dwabistym, należy koniecznie prząść ją w stanie płynnym, 
a więc z roztworu. Ponieważ jednakże, celluloza nie posiada 
prawdziwego rozpuszczalnika, przeto hr. de Chardonnet prze- 
twarza ją w mitro-cellulozę, którą przędzie pod postacią col- 
lodium, a następnie dopiero, pozbawia jej pewnej części kwa- 
su azotnego, 

Przyrząd hr. de Chardonne/a składa się z 3-ch głó- 
wnych części, a. m. 1) ze zbiornika miedzianego, wewnątrz 
pobielanego; 2) z poziomej rury miedzianej, będącej w połą- 
czeniu z powyższym zbiornikiem, i mającej na swej po- 
wierzchni szereg otworów, do których przystosowane są pio- 
nowe rurki szklane, zakończone kanalikami włoskowatemi; 
i 3) z szeregu szpulek, umieszczonych na jednym wspólnym 
wale, na który nawijają się nici jedwabiu za pomocą odpo- 
wiedniego przyrządu, przenoszącego je automatycznie na 
szpulki, z poniżej położonych rurek szklannych. 

Collodium, otrzymane z octonitro-cellulozy rozpuszczo- 
nej w mieszaninie 42 cz. GH, OH (alkoholu) i 88 cz. 
(CH LU (eteru) w stosunku 6,5%, mieści się w zbiorniku, 
w którym pompa powietrzna utrzymuje ciśnienie kilku atmo- 
sfer. Ze zbiornika, dostaje się ono do 
poniżej położonego pomostu (rampy), 
a przez takowy do rurek włoskowa- 
tych A, z których każda jest otoczo- 
ną szerszą rurką szklanną B, otrzy- 
mującą przez odnogę C strumień wo- 
dy, przelewającej się na zewnątrz przy 
B, zatrzymywanej od dołu, przez opra- 
wę kauczukową D. Strumień collo- 
dium, wytłoczony przy A, w zetknię- 
ciu z wodą natychmiast przechodzi 
w stan stały i spływa z nią w około B, 
pod postacią nitki, która zostaje po- 
chwyconą przez szczypczyki i prze- 
niesioną automatycznie na powyżej 
obracającą się cewkę, która ją też 
i zaraz nawija. Cewki, wraz z całym 
szeregiem rurek włoskowatych, są umieszczone w zamknię- 
tej skrzyni oszklonej, przez którą przepływa powietrze, 
ogrzewane u wejścia, a ochładzane po wyjściu, dzięki czemu, 
jedwab obsycha, zaś rozpuszczalniki lotne zostają skroplone, 
i moga być ponownie użyte. Motki jedwabiu sztucznego, 
otrzymane w ten sposób, poddają się takiej samej dalszej 
przeróbce, jak i jedwab z kokonów, i łudząco są doń podobne. 

Dodając do collodium, roztwory spirytusowe najno- 
wszych barwników, jak : rhodamine, cyclamine i t. p. alkyl- 
metaamido-pochodnych ftaleiny, ogólnej formuły 
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(które od zwykłych ftalein odróżniają się znacznie większą 
stałością wobec światła i powietrza), przędzie hr. de Char- 
donnet jedwabie pięknie i trwale zabarwione w całej masie, 
które żywością kolorów i blaskiem, przewyższają nawet je- 
dwab z kokonów. 
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Oprócz rhodamin, niewątpliwie dałyby się zastosować 

w ten sam sposób i inne barwniki sztuczne, jak: wszelkie 
azo-barwniki, tropaeoliny, a wreszcie , pochodne trifenyl- 
methanu. 
Częściowa denitratacya jedwabiu sztucznego, odbywa 

się juź w ciepłej czystej wodzie, lecz hr. de Chardonnet zale- 
ca szczególniej, użycie rozcieńczonego kwasu azotnego, 
o gęstości 1,32 — przyczem, temperaturę należy obniżać po- 
woli z 35 do 25° ©. W ten sposób, nitrocelluloza pozbywa 
się mniej więcej połowy kwasu azotnego, w skutek czego, 
staje się nierozpuszczalną w alkoholu i eterze, traci swe 
pierwotne własności wybuchowe, i nabywa własności silnego 
pochłaniania przez endosmozę, różnych soli i barwników. 
Po nasyceniu zaś fosforanem amonu, staje się podobno nawet 
mniej zapalną, aniżeli len lub bawełna. Wygląd zewnętrzny 
jedwabiu sztucznego nie zmienia się przez to,—blask jego nie 
na tem nie traci, byle naturalnie dyssocyacyi tej nie posunąć 
zbyt daleko. 
Ciężar gatunkowy jedwabiu sztucznego wynosi 1,49 — 

a więc, zawarty jest pomiędzy ciężarami właściwemi jedwa- 
biu naturalnego surowego (1,66) i odtłuszczonego (1,43). 
Sprężystość jedwabiu sztucznego jest prawie takąż samą jak 
naturalnego. Do rozerwania nici jedwabiu sztucznego, po- 
trzebne jest obciążenie wynoszące od 25 do 35 kg na 1 mm? 
przekroju poprzecznego, gdy tymczasem surowy jedwab 
z kokonów, zrywa się dopiero pod obciążeniem 30 do 45 kg, 
ale za to, po odtłuszczeniu, wytrzymałość jego na rozerwanie 
zmniejsza się o 15 do 20%. Jedwab sztuczny daje się farbo- 
wać z łatwością, a kąpiele farbierskie wyczerpuje do szczętu. 
rednica jedwabiu sztucznego wynosi od 1 œ do 40 p ; mięk- 
kość więc jego można zmieniać dowolnie, zależnie od celu, 
do jakiego ma służyć. 
Jak widzimy, hr. de Chardonnet potrafił nadać swemu 
jedwabiowi Le? samą budowę i też same prawie własności 
fizyczne, jakie posiada jedwab z kokonów, zapewniając mu 
takież same warunki powstawania. Ale skład chemiczny 
jedwabiu sztucznego, jest naturalnie, zupełnie odmiennym 
a więc inne są jego własności chemiczne. 
O rzeczywistej wartości praktycznej jedwabiu sztu- 
cznego, nie możemy na teraz jeszcze, przesądzać, a to tem- 
bardziej, że o jego zaletach wewnętrznych piszemy na wiarę 
wynalazcy, gdyż nie mogliśmy dostać odeń próbek, celem 
technicznego zbadania takowych. W ogólności, hr. de Ohar- 
donnet otacza wynalazek swój pewną tajemniczością, niczem 
nie usprawiedliwioną, skoro prawa swoje zabezpieczył pa- 
tentem ; ucierpieć może na tem, tylko własny jego interes. 
Kończąc sprawozdanie nasze, zaznaczamy, że w szafce 
oszklonej wystawione są najróżnorodniejsze wyroby -Z Je- 
dwabiu sztucznego, jako to : atłasy, adamaszki, gaza, wstąż- 
ki, galony, hafty, całe ornaty, stuły, ubrane kapelusze dam- 
skie i t. d.— a wszystko to w pięknych barwach, naśladuje 
do złudzenia jedwab naturalny. . 
Paryż, w czerwcu 18589 r. W. Rospendowskt. 
Badanie glin (doł). Kurczenie się glin jest następ- 
stwem: bądź to ulatniania się wody związanej mechanicznie 
lub wydzielania się wody połączonej chemicznie, —bądź te42— 
tworzenia się nowych połączeń chemicznych pod wplywem 
wysokiej ciepłoty, w części zaś i przeobrażenia się układu 
cząsteczkowego z tejże przyczyny. Odpowiednie do Dun? 
szego, rozróżniamy trzy rodzaje kurczliwości glin, a. m. 1) wy- 
wołanej utratą wody hygroskopijnej, przy temperaturze do- 
chodzącej do 150° C.; 2) spowodowanej wydzielaniem Się 
wody połączonej chemicznie przy temp. 400° C., i 3) wywo- 
łanej topieniem się częściowem lub całkowitem mineralogi- 
cznych składników glin i przechodzeniem takowych w nowe 
związki chemiczne pod wpływem bardzo wysokiej ciepłoty. 
Paweł Jochum oznacza kurczliwość glin dla celów te- 
chnicznych, przez suszenie takowych w temp. 30° C., jako też 
przez poddawanie glin działaniu wysokich temperatur: 800°, 
13009, 1600*%i 20009, do kontrolowania których używa miedzi, 
żelaza lanego, żelaza kutego i najlepszego żelaza kutego 
szwedzkiego. Jochum, posługuje się przy tej czynnośći, 
specyalną, do tego użytku obmyśloną mufłą, w której umie- 
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szcza badane gliny i pręty wyrobione z powyżej wymienio- 
nych metali. 

, _ Niełopliwość glin. zasadza się na nieznacznem zmienia-. 
niu nadanych im kształtów, pod działaniem b. wysokiej cie- 
płoty. Poznanie stopnia nietopliwośei glin, stanowi jedno 
z najważniejszych zadań w zakresie techniki fabrycznej, 
a tem samem, ujęcie odnośnych badań w pewien system, ma 
bardzo doniosłe znaczenie. Pomijając dawne w tym celu 
stosowane sposoby, poprzestaję na przytoczeniu nowszych. 

K. Bischof, zaniechał w ostatnich czasach stosowania 
swej dawniejszej metody, polegającej na zaprawianiu badanej 
gliny wielokrotnemi częściami drobne sproszkowanego kwar- 
cu krystalicznego, gdyż okazała się ona niedogodną przy b. 
wysokich temperaturach, i używa obeenie, mieszaniny w ró- 
wnych częściach, zupełnie czystej krzemionki i glinki. Krze- 
mionkę, niezbędną do tego celu, strąca nadmiarem: kw. sol- 
nego z zupełnie czystego roztworu szkła wodnego, i czystość 
jej sprawdza przez rozpuszczanie w kw. fluowodornym, zaś 
glinkę, otrzymuje przez strącenie jej amoniakiem z roztworu 
chemicznie czystego ałanu amoniakalnego, i czystość jej ró- 
wnież sprawdza. Otrzymaną w ten sposób krzemionkę, oraz 
głinkę, wypala Bischof w piecu ciągowym, w celu zupełnego 
wydzielenia wody i otrzymania z takowych mieszaniny cał- 
kiem jednorodnej. Odważone równe części rzeczonych ciał, 
rozciera w moździerzu agatowym i następnie zarabia wodą, 
mniejszemi porcyami, na gęstą masę, którą przez dłuższy czas 
przerabia łopatką platynową, poczem formuje z niej gałki; 
gałki te wypala, i zachowuje w słoiku szklannym, zamknię- 
tym korkiem kauczukowym. — Przy dokonywaniu prób, 
K. Bischof, po uprzedniem wyżarzeniu badanej gliny i ostu- 
dzeniu w suszalniku nad chlorkiem wapnia, odważa kilka 
porcyj takowej po 0,1 g i do takowych dodaje omawianą mie- 
szaninę w dozach wielokrotnych względem 0,19, t. j. od 0,1 g 
do lg. W celu dokładnego zmieszania każdej oddzielnej 
próby, postępuje tak jak przy przyrządzaniu samej mieszani- 
ny, z tą jednakże różnicą, że skoro masa podeschnie dostate- 
cznie, formuje z niej małe walce lub inne bryły podłużne 
i oznacza je właściwemi liczbami, zależnie od dodanej ilości 
mieszaniny krzemionki i glinki. Po doskonałem wysuszeniu 
przygotowanych w ten sposób prób, K. Bischof poddaje je 
działaniu wysokich temperatur. Za wskazówkę, po dokona- 
nem wypaleniu, służy mu odłam który jest charakterysty- 
cznie różnym dla fajansu i porcelany; w razie wątpliwości 
przy ocenianiu okiem, posługuje się, pociągnięciem próby pió- 
rem zmaczanem w barwniku i śledzi za tem czy kreska roz- 
lewa się, czy też nie. Im glina jest bardziej topliwą, tem 
większą ilość powyższej mieszaniny należy dodawać by otrzy- 
mać próbę o odłamie fajansu.—Stopień nietopliwości oznacza 
Bischof mnożąc cyfrę tej próby która pierwsza w szeregu 
daje wzmiankowany odłam, przez 10 i odejmując otrzymany 
iloczyn od 100. Wypalanie prób, dokonywa w piecyku De- 
vdllea; ważną jest rzeczą, ażeby przy tej czynności, zacho- 
wywane były zawsze i ściśle, te same ostrożności, — a więc, 
prąd doprowadzający powietrze do spalenia, winien być za- 
wsze tego samego natężenia, czyli należy go mierzyć. Mate- 
ryał służący do ogrzewania piecyka, powinien być użytym 
nietylko w jednakowej ilości, lecz nadto, niezbędnem jest, 
aby był jednakowego gatunku i rozdrobnienia; po za tem, 
miejsce umieszczenia tygla w którym znajdują się próby, po- 
winno być stałem, — a same tygle — jednakowemi. W eelu 
sprawdzania temperatury, K. Bischof, umieszcza w tyglu wraz 
z próbami, okazy wyrobione z poprzednio już zbadanych glin, 
i tym sposobem, otrzymuje współcześnie wyniki porównawcze. 

Paweł Jochum, nie używa żadnych dodatków przy pró- 
bach nietopliwości glin, lecz bada je w temperaturze topiącej 
się platyny, i według wyglądu, nadtopienia ostrych kantów, 
odłamu lub zupełnego stopienia prób, klasyfikuje gliny na 4 
grupy, zaliczając do pierwszej— te, których krawędzie w po- 
mienionej temperaturze, nie uległy zmianie i w których mo- 
żna jeszcze oznaczyć skurczenie,— do drugiej, te które przy 
zachowaniu swej postaci i dość ścisłym odłamie, wykazują 
pewien przyrost wymiarów nie przechodzący jednakże 
5%, — do trzeciej, te, które po części uległy stopieniu 
i w odłamie wykazują pęcherzyki, — wreszcie, do czwar- 
tej — te, które zupełnemu ulegają stopieniu, w odłamie 
wykazują duże pęcherze, lub też, stały się zupełnie gąbcza- 
stemi. Wypalanie prób, podobnie jak i Bischof, dokonywa 
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Jochum w tyglach , wstawianych do pieca Deville'a ; badane 
próby glin łączy po kilka sztuk w wiązeczki, posługując się 
w tym celu drutem platynowym 0,25 mm grubym, który wi- 
nien uledz całkowitemu stopieniu, przy zlaniu się oddziel- 
nych kulek, w jeduą. 
* 
$ * 

Przedstawiwszy powyżej sposoby, któremi posługują się 
obecnie wybitniejsi badacze glin, pozostaje mi jeszcze przy- 
toczyć wyniki jakie przez nich osiągnięte zostały; zaznaczam 
przy tej sposobności, że główne usiłowania badaczów, były 
zwrócone ku ujęciu „topliwości* glin w pewne prawidła. 

Dr. Richter z Saarau, na zasadzie badań w tym kierun- 
ku przeprowadzonych, doszedl do następujących: wyników : 

1) Ilości równoważnikowe zasad występujących w gli- 
nach jako topniki, a więc, MgO, Cao, Fe, 0; i KO, wywiera- 
ja jednakowy wpływ na ich topliwość, czyli, 20 cz. MgO, 
28 cz. CaO, 40 cz. F'e; O; i 47 cz. K,O działają jednakowo. 

2) Ilość topnika niezbędnego, dla osiągnięcia jednako- 
wej topliwości glin o różnej zawartości krzemionki i glinki, 
maleje znacznie (chociaż nie prawidłowo) w miarę większej 
zawartości krzemionki w glinie. 

3) Proces chemiczny zachodzący przy topieniu się glin, 
polega na tworzeniu się podwójnych krzemianów , których 
topliwość wzrasta ze zwiększeniem się ilości krzemionki. 

Dr. K. Bischof, doszedł do takich samych wniosków, 
i ujął je w następujące słowa: Przy ocenianiu na zasadzie 
rozbioru chemicznego, pyrometrycznych własności glin ognio- 
trwałych, ma się na widoku, przedewszystkiem, dwa wzglę- 
dy: a. m. stosunek glinki do topników i stosunek glinki do 
krzemionki.— Im glina zawiera więcej glinki na 1 cz. topni- 
ków, tem trudniej jest topliwą. Topliwość gliny wzmaga się 
z powiększeniem się ilości krzemionki, czyli, z pomiędzy 
dwóch glin, ta jest trudniej topliwą, która zawiera więcej 
glinki przy mniejszej ilości krzemionki, — z dwóch zaś glin, 
w których stosunek glinki do topników jest jednakowym, ta 
jest trudniej topliwą, która stosunkowo, zawiera mniej krze- 
mionki. 

Opierając się na zasadach powyższych, K. Bischof wy- 
prowadził formułę służącą do obliczania spółczynnika ognio - 
trwałości glin. A mianowicie, jeżeli skład ogólny gliny wyra- 
zimy formułą A SiO}, B A1,0;, CRO, t.j. topników przeli- 
czonych na F'e;O;, to mnożąc odnośne cyfry przez 100, i dzie- 
ląc przez liczby odpowiednich równoważników, otrzymamy: 

100A 4. 100.B 1000 

gT “iO: "er 10:10 
Dzieląc dwa pierwsze ułamki przez ostatni, zaś otrzymany 
stąd iloraz dla krzemionki, przez iloraz glinki, dochodzimy 
do poniższej formuły wyrażającej stosunek pomienionych 
trzech składników glin: 


a (ALO, -+ b SIO,) + RO, 


w której, + stanowi spółczynnik ogniotrwałości glin. 


RO. 


Odpowiednio do powyższego, K. Bischof podzielił gliny 
na 7 grup, zależnie od otrzymanych spółczynników dla uzna- 
nych przez siebie typów i odpowiadających im stopni ognio- 
trwałości, a. m.: 
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Spółczynniki ognio- 

trwałości . . 18,95 9,49 4,21 3,95 2,37 1,86 1,64 
Stopnie ogniotrwa- 

łości . . . 100 70-60 50 45 30 20 10 


Sposób obliczania spółczynnika ogniotrwałości glin, 
podany przez K. Bischofa, okazuje się racyonamym gdy 
przyjmujemy że całkowita ilość składników glin przechodzi 
w nowe związki, co następuje jednakże tylko pod wpływem 
nader wysokich temperatur. Ale w technice fabrycznej nie 
zawsze posługujemy się takiemi temperaturami, wypalanie 
bowiem przedmiotów wyrobionych z gliny, dokonywa się 
w wielu razach w temperaturach niższych. Nadto, dla glin, 
w których ilość piasku kwarcowego przewyższa zawartość 
krzemianu glinu, z obliczeń dokonanych według sposobu 
Bischof' a, otrzymuje się wyniki całkiem błędne. 
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Dr. Seger, z uwagi, że w ostatnich czasach, niektóre 
pokłady glin, wchodzące w skład skali Bischof'a, zostały 
w zupełności wyczerpane (któremu to brakowi chcąc zara- 
dzić, Bischof zaleca, aby nadal przy oznaczaniu stopnia ognio- 
trwałości glin, posługiwać się skalą złożoną z dwóch ogniw 
krańcowych jego skali.pdprzedniej i ich mieszanin, co jednak 
tylko w części zapobiega brakom obecnej chwili), — i że na 
zasadzie licznych prób dokonanych w celu oznaczenia stopnia 
ogniotrwałości glin, miał sposobność przekonać się, że platy- 
na znajdująca się w handlu, nie ma stałego punktu topliwo- 
ści (60 przypisać należy jej własności chłonienia w stanie 
rozżarzonym, tak jak żelazo, węgla z gazów opałowych, 
przez co staje się łatwiej topliwą i to w stosunku do ilości 
pochłoniętego węgla), tak ze względu na okoliczności powyż- 
sze, jako też wychodząc z zasady, że skala wysokich tempe- 
ratur powinna się dać ogólnie stosować do wszystkich prze- 
mysłów,— zaleca, ażeby w przyszłości posługiwać się skalą 
ułożoną przez niego, i poniekąd już wprowadzoną w użycie 
w przemyśle ceramicznym i w hutnietwie żelaza. 

Skalę d-ra Seger’a, stanowią mieszaniny: właściwej sub- 
stancyl gliniastej kaolinu z Zettlitz , będącej prawie czystym 
krzemianem glinu (Al, O; 2 SIO»), z kwarcem, spatem polnym 
i marmurem kararyjskim. — W mieszaninach środkowej czę- 
ści tej skali, stosunek równoważników glinki do krzemionki 
jest stałym, i wyraża się przez 1 : 10, zaś ilość topników ma- 
leje ; w najniższych ogniwach, glinkę zastąpiono w części, 
łatwiej od niej topliwym tlennikiem żelaza. Numery 11 — 
20-go wystarczają w zupełności w przemyśle ceramicznym 
do kontrolowania temperatur wnętrzy pieców, zaś od 20—26, 
znajdują zastosowanie w hutnictwie żelaza i stali, oraz 
w związanym z niem przemysłem gazu wodnego.— W mie- 
szaninach oznaczonych NN 27 i 28, nie ma już dodatku to- 
pników, dalsze zaś, są ułożone, przy stopniowem zmniejsza- 
niu ilości krzemionki, aż wreszcie ostatnim ogniwem tej 
skali, oznaczonem N 35, jest sama właściwa substancya gli- 
niasta otrzymana z kaolinu. Ostatnie numery tej skali, po- 
czynając od 26, służą do oznaczania stopnia ogniotrwałości 
glin. Skala ta, kończy się więc stopniem ogniotrwałości 
właściwej substancyi gliniastej kaolinu z Zettlitz, t. j. naj- 
wyższym, prawdopodobnie, stopniem temperatur osiąganych 
na wielką skalę w technice. Substancyi tej, nie udało się 
nigdy d-rowi Seger'owi, zupełnie stopić na piecyku Deville a, 
gdyż tygle podobne, wyrobione z najlepszego znanego mate- 
ryału ogniotrwałego, nie wytrzymywały temperatury do- 
świadczenia. Dla tych powodów, proponuje dr. Seger, ażeby 
stopien ogniotrwałości glin, które okazują jeszcze mniejszą 
topliwość aniżeli właściwa substancya gliniasta, oznaczać 


N 36. 

W skali d-ra Segera NN 26, 28, 80, 32, 33, 35 i36, 
odpowiadają poniekąd MXM VII, VI, V, IV, III, IIi I 
skali d-ra A. Bischof'a.— Nieprawidłowości liczbowe, jakie 
napotyka się w części końcowej skali d-ra Seger'a, t. j. tam 
gdzie stosunek krzemionki do glinki maleje postępowo, po- 
chodzą z nader małych różnie pyrometrycznych, jakie się 
okazały w praktyce, przy zastosowaniu normalnego malenia 
wzmiankowanego stosunku. 


Skład chemiczny skali pyroskopowej d-ra H. Segera. 
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19 0,3 KO 0,7 Ca 3,5 Als03 35 SiOz 
20 % ke GË a 3975: 
21 UI ” 4,4 29 44 UU 
22 D » 49 y 49 y 
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24 éi a UE 60 ` 
25 H Ge 6.6 66 - 
26 > » E 72 5 
27 0,3 KO 0,7 CaO 20 AL, 200 Si 
28 = — Al,0; 10 Si0ą 
29 a = Al;03 8 SiO; 
30 — — Al503 6 Si 
31 — _ DR 5 SiO; 
32 = a Dh 4 SiO; 
33 — $ DR 3 SiO; 
34 = = D 2,5 SiOz 
35 < = DF 2 SiO; 
36 — — — = 


Względnie do znanych i będących w użyciu skal ter- 
mometrycznych, skala powyższa, od M 1 do 20-go włącznie, 
mieści się w temperaturach, pomiędzy topliwością stopu zło- 
żonego z 90 cz. złota i 10cz. platyny, a zatem od 11459 do naj- 
wyższej ciepłoty pieców do wypalania porcelany; oceniając 
różnicę tę, na 600°, skala ta w części tej, wzrasta przeciętnie 
o 307. 

W obecnym czasie, dr. Seger posługuje się, w miejsce 
pierwotnie używanej właściwej substancyi kaolinu z Zettlitz, 
takąż substancyą otrzymywaną z kaolinu pochodzącego 
z Grünstadt, która jest krzemianem glinu wzoru AL Oh 2 SiO; 
z 1% kwarcu, i zachowuje się zupełnie tak samo jak i poprze- 
dnio używana. e 

Za staraniem d-ra Seger'a, pracownia chemiczno-techni- 
czna stacyi próbnej istniejącej przy rządowej fabryce porce- 
lany w Charlottenburgu, wyrabia stożki pyroskopowe Jego 
skali, i takowe sprzedaje po cenie 4,5 M. za 100 sztuk, CO 
stanowi nie małe ułatwienie przy jej stosowaniu, i zarazem, 
zapewnia współmierność prób, dokonywanych przez różnych 
badaczów. 

W myśl życzenia, wyrażonego na początku tej pracy, 
dotyczącego posługiwania się jednostajnemi metodami przy 
badaniu glin, proponuję, postępowanie z przebiegiem nastę- 
pującym : 

1) Badaną glinę, poddawać przedewszystkiem odszla- 
mowaniu za pomocą przyrządu Schóne'go, przy ścisłem trzy- 
maniu się sposobu i podziału wprowadzonego przez d-ra 
Segera. 

2) Otrzymaną właściwą substancyę gliniastą i dalsze 
produkty szlamowania, rozbierać chemicznie, przy zastos0- 
. waniu w tym celu metody d-ra Richtera. e 

3) Stopień ogniotrwałości gliny oznaczać przy użyciu 
stożków skali pyroskopowej d-ra Seger'a, podając współcze- 
śnie obliczanie spólczynnika nietopliwości, na zasadach 
wskazanych przez d-ra Bischof'a. 

Dane otrzymane w ten sposób, uprzystępnione za p0- 
mocą druku, i uzupełnione wskazówkami dotyczącemi m1ej- 

 scowości i pokładów z których pochodziły badane gliny, 
z biegiem czasu, gdy dostateczny materyał będzie juź nagro- 
madzony, posłużą do należytego rozgatunkowania naszy ch 
glin krajowych. Józef Leski. 


URZĄDZENIA MIEJSKIE (KANALIZACYA, WODOCIĄGI, 
BRUKI i t.p.). 

Projekt wodociągu dla m. Dorpatu. Mieszkańcy DOr- 
patu, w braku wodociągu, używają przeważnie wody stu- 
dziennej, po części zaś rzecznej, dowożonej beczkami, Kli- 
niki uniwersyteckie natomiast, korzystały do ostatnich Cza- 
sów z urządzeń wodociągowych d. ż. Baltyckiej, zasilanych 
mętną wodą r. Embach, czerpaną w samym środku miasta. 
W celu odpowiedniejszego zaopatrywania gmachów uniwer- 
syteckich w wodę, władze tej uczelni poleciły w r. 1887 bu- 
downiczemu uniwersytetu p. Guleke' mu, zajęcie się obmyśle- 
niem stosownych środków. P. Guleke, nietylko że wywiązał 
się należycie z poruczonego mu zadania, ale nadto, opracował 
w głównych zarysach projekt zaopatrzenia całego miasta Dor- 
patu w wodę źródlaną !). Zbadawszy przedewszystkiem, zna- 


1) Por. „Ueber Lage, Ergiebigkeit' und Güte der Brunnen Dor- 
pat’s.“ Vortrag von Reinhold Guleke, Universitiits-Architect, Dorpat, 
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czną liczbę studzien istniejących w samem mieście i jego oko- 
licach, pod względem głębokości, wydajności i rodzaju spo- 
dniej warstwy gruntu, przekonał się, że znacznej stosunkowo 
ilości wody dostarczają jedynie studnie dosięgające pokła- 
dów grubego żwiru, — i że studnie te, naniesione na plan 
m. Dorpatu, znajdują się na kierunku SSW — NNO róży 
wiatrów, prawie w linii prostej, przecinającej dolinę r. Em- 
bach, płynącej w kierunku NNW—SSO. Z obu stron rze- 
czonej linii, rozłożone są dwa pasma studzien, otrzymują- 
cych wodę z pokładów piasku lub drobnego żwiru, a dalej 
jeszcze znajdują się studnie, założone w skałach piaskowca 
dewońskiego, otaczających dolinę r. Embach i tworzących 
malownicze wzgórza Dorpatu. Poziom wody w studniach 
otrzymujących wodę bądź to ze szczelin piaskowca, bądź też 
z pokładów piasku, jest prawie jednakowy, w ogólności zaś, 
studnie te nie odznaczają się obfitością wody. 

Na zasadzie danych powyższych, można wnosić, że 
w środku miasta, na kierunku mniej więcej prostopadłym. do 
r. Embach, istnieją w skałach dewońskich jakby koryta 
dwóch zbiegających się rzek podziemnych, szerokich na 
1400, — wypełnione po brzegach piaskiem napływowym da- 
wniejszym (diluwialnym), pośrodku zaś, grubym żwirem, do- 
skonale przepuszczającym wodę. Ten stan rzeczy, objaśnia 
należycie z jakiego powodu studnie założone w grubym żwi- 
rze, są tak zasobne w wodę. P. Gwleke przypuszcza, że 
przed wiekami, w skutek miejscowego podniesienia się skał 
dewońskich, te ostatnie popękały w kilku kierunkach, wy- 
tworzone zaś w ten sposób szczeliny, napełniły się opadami 
atmosferycznemi, które, torująe sobie drogę do miejsc niż- 
szych, wyżłobiły łożyska rzek pierwotnych, W następnych 
okresach czasu, przy ogólnem obniżeniu się skał dewońskich 
morze czwartorzędowe przykryło je piaskiem, żwirem, kamie- 
niami i gliną. Przy nowszem podniesieniu się powierzchni 
ziemi, rozpoczęło się znowu działanie wód atmosferycznych, 
które wyźłobiły wtedy łożyska rzek dzisiejszych. R. Em- 
bach pozostała mniej więcej w dawnem swem łożysku, ale 
dwa jej dopływy pierwotne, zamieniły się na dwie rzeki 
podziemne, płynące przez pokłady żwiru. 

Że mamy tu do czynienia z rzekami podziemnemi, 
świadczą o tem liczne źródła dające początek kiłku potokom 
w ogrodzie botanicznym, na prawym brzegu r. Embach, — 
oraz, obfite źródła tryskające na lewym jej brzegu i zasila- 
jące staw przy młynie wodnym. Należy przytem mieć na 
uwadze, że przeważna część wód podziemnych uchodzi do 
r. Embach pod grubemi pokładami torfu, pokrywającemi 
brzegi rzeki. 

W celu wyznaczenia zlewni, z której część opadów 
atmosferycznych, wsiąkając w ziemię, dostaje się do wspo- 
mnianych powyżej rzek podziemnych, p. Guleke, na zasadzie 
niwelacyj dawniejszych, oraz własnych, wykreślił profile 
powierzchni gruntu, oraz poziomu wody zaskórnej, na kilku 
ważniejszych kierunkach, wzdłuż domniemanych rzek pod- 
ziemnych. Drugi z pomienionych profilów, otrzymywał p. Gu- 
leke, zaznaczając na pierwszym, poziom wody w studniach, 
jeziorach, rzekach i niektórych strumieniach, napotykanych 
na danym kierunku. Wynik odnośnych pomiarów stwierdził, 
że woda podziemna posiada w ogóle dość znaczny spadek ku 
r. Embach, a zatem, jest w stanie przezwycięzać opór cząste- 
czek piasku i żwiru i płynąć w tym właśnie kierunku. Dopie- 
ro w pewnej dość znacznej odległości od r. Embach, źwier- 
ciadło wody podziemnej załamuje się w stronę przeciwną 
i woda ta uchodzi już nie za pośrednictwem podziemnych 
dopływów r. Embach, lecz inną drogą. Miejsce przecięcia 
się dwu spadków nachylonych w strony przeciwne, stanowi 
granicę danego obszaru wód zaskórnych t. j. dział tychże 
wód (n. Wasserscheide). Wyznaczając podobne granice na 
kilku kierunkach, p. Guleke przekonał się, że zlewnia zasi- 
lająca prawy podziemny dopływ r. Embach, stanowi obszar 
wynoszący przynajmniej 20 km*. Przyjmując że roczna wy- 
sokość opadów atmosferycznych stanowi 0,5 m i oceniając 
stratę spowodowaną parowaniem, jak niemniej odpływem po 
powierzchni ziemi lub drogą podziemną wprost do r. Em- 
bach, na 7/,, okazuje się, iż dopływ o którym mowa, może 
dostarczać co najmniej 1250000 m3 czyli okr. 125000 saż, 


1889. Str. 59 i 3 tablice. Na składzie u 7. Hoppeygo i E J. Karow'ą 
w Dorpacie. 
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sześć. wody, podczas gdy dla wszystkich gmachów oni. 
wersyteckich w m. Dorpacie, potrzeba jej nie więcej jak 
365 < 10 = 3650 saż. sześć. rocznie. Co się zaś dotyczy 
lewego dopływu podziemnego r. Embach, to zasila go zle- 
wnia mająca 42 km? obszaru, otrzymująca rocznie 21 000 000 
m? czyli okr. 2100000 saż. sześć. wody. Z tej ostatniej ilo- 
ści, około 365 >< 2000 = 730000 saż. sześć. spływa po po- 
wierzchni ziemi za pośrednictwem strumienia Rojasild, z po- 
zostałej zaś reszty, przynajmniej Te czyli 450 000 saż. sześć. 
dostaje się do stawu przy młynie wodnym. Gdyby zużycie 
wody w Dorpacie, dosięgało 0,14 m* na mieszkańca, jak np. 
w Berlinie, naówczas całkowita ilość wody jaką należałoby 
dostarczać dla 30-tysięcznej ludności, wyniosłaby 420 saż. 
sześć. dziennie czyli 150000 saż. rocznie !). Prawdopodo- 
bnie jednakże, rzeczywiste zużycie wody w Dorpacie, licząc 
po 30—40 7 na mieszkańca, dosięgnie tylko 120 saż. sześć. 
na dobę, czyli 43 800 saż. sześć. na rok. Ta ostatnia ilość 
stanowi zaledwie 0,1 możebnej wydajności lewego dopływu 
podziemnego, r. Embach. 

W ogólności rzec można, że m. Dorpat posiada w głębi 
ziemi obfity zapas doskonałej wody źródlanej, napływającej 
stale, z jednostajną prędkością, niezależnie od pory roku, i że 
wodę tę, dałoby się zużytkować w sposóbzłatwy i stosunkowo 
tani. Rozbiór chemiczny dokonany przez prof. K. Schmidt a, 
oraz badania bakteryoJogiczne d-ra Haudring'a stwierdziły 
też, że woda źródlana w Dorpacie, jest doskonałą do picia 
i że przy użyciu jej do użytku gospodarczego daje się łatwo 
zmiękczyć, przez dodanie 2 — 2,29 łótów ?) świeżo gaszonego 
wapna, do 10 wiader 3) wody. 

Na zasadzie danych powyższych, p. G'uleke zarządził 
kopanie studni, mogącej zaopatrzyć w dostateczną ilość wo- 
dy wszystkie zabudowania uniwersytetu położone na prawym 
brzegu r. Embach. Wynik pierwszych prób nie był jednakże 
pomyślnym; kopano ciągle w miałkim piasku i natrafiono na 
małą ilość wody, na głębokości 63?/; i 49 stóp. Dopiero za 
trzecim razem, kopiąc studnię próbną w wąwozie znajdują- 
cym się w pobliżu kliniki chirurgicznej i ruin dawnej ka- 
tedry, natrafiono na pokład grubego żwiru, i posuwając się 
w nim ciągle, otrzymano wodę w obfitości, na głębokości 
63 stóp. W celu zbadania gruntu na większej jeszcze głębo- 
kości, zapuszczono weń rurę 18 stóp długą, przyczem okazało 
się, że na głębokości 5—14' poniżej zwierciadła wody, zalega 
warstwa bardzo miałkiego piasku, dalej zaś do 18 i niżej 
jeszcze, ciągnie się pokład czystego żwiru gruboziarnistego. 
Studnię tę, ocembrowano ostatecznie murem z cegły, aż do 
18' poniżej zwierciadła wody. Przekrój poprzeczny studni 
wynosi 12 stóp?, a przeto, przy największym wydatku wody 
= 360 stop? na godzinę czyli 0,1 stopy* na sekundę, pręd- 
kość przepływu wody w przestworach pomiędzy ziarnami żwi- 
ru sg '/4 ich objętości) wyniesie nie więcej jak */⁄129 stopy 
czyli około 10 mm. Prędkość ta jest tak nieznaczną, że 
o unoszeniu piasku i o zapychaniu nim przestworów pomię- 
dzy ziarnami żwiru, nie może być mowy. Woda ze studni, 
pompowaną jest obecnie za pomocą motoru o sile 4 koni, do 
zbiorników ustawionych w klinikach, w najbliższym jednakże 
czasie ma być urządzony ogólny zbiornik wody w północnej, 
lepiej zachowanej wieży dawnej katedry, z którego woda bę- 
dzie rozprowadzaną pod odpowiedniem ciśnieniem po wszy- 
stkich zabudowaniach uniwersytetu. 

W celu zaopatrzenia całego miasta w dostateczną ilość 
wody, zaleca p. Guleke urządzenie 4 studzien, ocembrowa- 
nych cegłą na cemencie, mających po 7 stóp średnicy w świe- 
tle, — na lewym brzegu r. Embach, pomiędzy stawem Malz- 
miihlenteich i resursą letnią. Studnie te, przy prędkości do- 
pływu wody wynoszącej 6 cali na minutę, będą mogły do- 
starczyć takowej przeszło 12 saż. sześć. na godzinę, czyli 
przeszło 144 saż. sześć. na dobę. Wieża ciśnień mogłaby 
stanąć na tarasie resursy letniej, wyniesionym na 66' po nad 
zero r. Embach. P. Guleke zaleca też, zastosować przy urzą- 
dzeniach wodociągowych m. Dorpatu, motor gazowy o sile 
40 k. p., przyczem, koszt gazu zużywanego na 1 k. p. i godzi- 
nę, przyjmuje w wysokości 8 kop. Według obliczenia przy- 
bliżonego, całkowity koszt urządzenia wodociągu w Dorpa- 
cie, wyniósłby około 259100 rubli, coroczne zaś wydatki 


1) 1saż. sześć. = 9,7122 m3, 2) 1 łót = 0,01279 kg. 3) 1 wiadro 
= 12,299 /. 
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ponoszone na jego utrzymanie, miałyby stanowić 42670 rubli. 
Jeden saż. sześć. *) wody, wypadłby w tych warunkach po 
80 kop., zatem 5 razy taniej, aniżeli przy dowożeniu wody 
beczkami, nie mówiąc już nie o wyższości wody źródlanej 
nad rzeczną, pod względem zdrowotnym. 

Roztrząsając sprawę wodociągów dla Dorpatu, p. Gu- 
leke zwraca uwagę na wielką wartość dla tego miasta, 0l- 
brzymich pokładów żwiru, zalegających na kierunku za- 
znaczonych powyżej rzek podziemnych, w miejscowościach 
dotychczas mało zaludnionych, i podnosi tę okoliczność, że 
bruki miejskie bez podsypki żwiru na grubość 1 stopy, nie dają 
się utrzymać w dobrym stanie. 

W uzupełnieniu sprawozdania niniejszego zaznaczamy, 
że rada miejska Dorpatu zobowiązała obecnie p. Guleke'go 
do wykonania studzien próbnych i przeprowadzenia szczegó- 
łowych badań na lewym brzegu r. Embach i przyobiecała 
mu odpowiednią nagrodę pieniężną, jeśli udowodni należycie 
iż zaleconym przez niego sposobem da się otrzymać dla mia- 
sta wodę w jlości odpowiadającej przewidywanym potrzebom. ` 

Wacław Łopuszyński. 


KRONIKA BIEŻĄCA. 


Jubileusz inżyniera Stanisława Kierbedzia. Sześćdzie- 
siąt lat temu, w 19-m roku życia, Stanisław Kierbedź otrzy- 
mał dyplom dający mu prawo do pracy samoistnej na polu 
techniki, a dziś jeszcze, starzec czerstwy na ciele i umyśle, 
uprawia tę rolę i śledzi wytrwale za postępami wiedzy sto- 
sowanej, Księga działalności inż. St. Kżerbedzia, bynajmniej 
nie zamknięta i bodaj wiele jeszcze przybyło do niej rozdzia- 
łów; to też, nie myślimy zdawać z niej sprawy szczegółowo, 
lecz w miesiącu jubileuszowym oddajemy hołd wytrwałej, 
pożytecznej i sumiennej pracy głośnego inżyniera 1 prawe- 
go obywatela, będącego chlubą swej rodzinnej ziemi, 

Stamisław Kierbedź ujrzał światło dzienne na Źmujdzi, 
w r. 1810.—Po ukończeniu szkoły podwydziałowej kks. Pi- 
jarów w Poniewieżu, wstąpił na wydział nauk fizycznych 
i matematycznych b. uniwersytetu wileńskiego i słuchał wy- 
kladów Jana i Jędrzeja Śniadeckiego, Jundziłła i Poluńskiego* 
Na technika, kształcił się w instytucie inżynierów komuni- 
kacyj w Petersburgu, a następnie, uzupełniał swe wiadomo - 
ści zawodowe, w zakładach zagranicznych. — Praca na polu 
pedagogicznym, najprzód w charakterze profesora budowni- 
ctwa i mechaniki stosowanej w instytucie inżynierów kom. 
w Petersburgu, a następnie w instytucie górniczym, w aka- 
demii inżynierów wojskowych, a wreszcie w uniwersytecie, 
tamże, nie odwróciła umysłu Kierbedzia od zadań czysto- 
praktycznych; przykładał on też swą rękę do każdego waż- 
niejszego przedsiewzięcia inżynierskiego podejmowanego 
w obrębie państwa rossyjskiego. Dźiałalność jubilata na 
polu praktyki technicznej, rozpoczęła się jego współudziałem 
przy budowie kościoła katolickiego Św. Stanisława w Pe- 
tersburgu. — Budowa pierwszego mostu stałego na Newie, 
wykonanego według planów opracowanych przez. jubilata 
i pod osobistym jego kierunkiem, uczyniła imię jego gło- 
śnem.—Kierbedź przyjmował udział w opracowaniu projektu 
d. ż. Mikołajewskiej (petersbursko-moskiewskiej), — zajmo- 
wał poważne stanowisko przy budowie d. ż. warszawsko-pe- 
tersburskiej, a długotrwałą pamiątką jego działalności 
w Warszawie, stanowi most żelazny, kratowy, na Wiśle, od- 
dany do użytku publicznego około 25 lat temu. —Za czasów 
Wielopolskiego, Stanisław Kierbedź powołany został na stano- 
wisko naczelnika zarządu komunikacyj lądowych i wodnych 
w Warszawie, przekształconego podówczas na instytucyę 
autonomiczną dla Królestwa, wykonywującą zarazem zwierz- 
chni nadzór nad drogami żelaznemi,—i w tym charakterze, za- 
siadał w ówczesnej Radzie administracyjnej i w Radzie sta- 
nu, zwiniętej w kilka lat po odwołaniu Wielopolskiego. — 
W końcu 1863 r., St. Kierbedź otrzymał inne stanowisko 
w ministeryum komunikacyj w Petersburgu, obecnie zaś, 
jest prezesem oddziału technicznego Rady tegoż ministerynm 
i członkiem takowej, oraz, członkiem Rady kolejowej. Re- 


4) 1 saż. sześć. = 9,7122 m3. 
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skryptem Cesarskim z d. 16 (28) czerwca r. b., Kierbedź od- 
znaczony został godnością honorowego członka instytutu 
inżynierów komunikacyj Cesarza Aleksandra I. 


Ka) szynowa o motorze wodnym i wagonach na ły- 
żwach. Nowy system przewozowy, o którym na teraz tylko 
tymczasową podaję wzmiankę, jest pomysłem znanego hy- 
draulika Z. D. Girar a, poczętym jeszcze przed wojną 1870 r., 
podczas której, uczony ten legł na placu boju, Wynalazek 
Girarda, ulepszony obecnie przez inżyniera A. Barre a, 
przedstawiony został niedawno na tegorocznej wystawie mię- 
dzynarodowej w Paryżu, i o ile sądzić można z osiągniętych 
dotąd wyników, ma przed sobą przyszłość. W systemacie 
tym, wozy kolejowe posuwają się po cienkiej warstwie wody 
wciskanej pomiędzy płaską szynę z żelaza lanego, i łyżwy, 
wyrobione z tegoż metalu, unoszące wozy i zastępujące koła. 
W chwili przechodzenia pociągu po torze, z przystawek 
(f. ajntage) stale umocowanych na plancie w odpowiednich 
odstępach, wytryskują, pod ciśnieniem, poziome strugi wody, 
które pchają naprzód wozy kolejowe. Prędkość jazdy, na 
wzniesieniu 0,10, wynosi 50 km na godzinę, — na torze Zas 
poziomym, dosięga ona 200 km na godzinę. Szczegóły calego 
urządzenia są liczne i nader ciekawe; w tej chwili jednak- 
że, z powodu nawału zajęć, nie jestem w możności służyć 
czytelnikom „Przeglądu ich opisem, i czyniąc zadość ŻyCze- 
niu Redakcyi, poprzestaję chociaż na tych kilku słowach, 
które pragnąłbym stosownie uzupełnić w najbliższej przy- 
szłości. > 
Paryż, w lipcu 1889. dt BA 
Nowy teatr w Krakowie. Ponieważ żaden z projektów 
nagrodzonych i odznaczonych na konkursie *), nie nadawał 
się, bez zmian, do wykonania, przeto rada m. Krakowa po- 
stanowiła zaprosić do wypracowania planów ostatecznych, 
na zasadzie uchwalonego „programu“, budowniczych miej- 
scowych, pp. Odrzywolskiego Sławomira, Stryjeńskiego i Ektel- 
skiego, Zarembę Karola i Zawiejskiego Jana. — Teatr ma być 
wzniesiony na placu po b. szpitalu Św. Ducha, zwrócony 
główną facyatą do ulicy Szpitalnej.—W widowni, oprócz 45 
miejsc w orkiestrze, ma być 900—960 miejsc dla publiczno- 
ści. Klatki schodowe mają być urządzone w ten sposób, aby 
I, II i III piętro miały co najmniej po dwoje oddzielnych 
schodów i ażeby schody II i III piętra prowadziły bezpośre- 
dnio na zewnątrz i nie łączyły się ze sobą.—Korytarze oka- 
lające loże i galeryę, winny otrzymać bezpośrednie oświetle- 
nie dzienne.—Scena ma mieć najmniej 14m głębokości i 20 m 
szerokości; powinna mieć z góry, oświetlenie dzienne, — bYĆ 
oddzieloną od widowni i zascenia, kurtynami żelaznemi, — 
i posiadać samodziałający zbiornik wody. —Cała budowla ma 
być wzniesioną z materyału ogniotrwałego. — Urządzenia 
sceniczne i maszynerye, winny odpowiadać obecnemu stano- 
wi techniki scenicznej, a do odnośnych konstrukcyj nie ma 
być użyte drzewo. — Teatr ma być ogrzewany centralnie 
i przewietrzany sztucznie, zaś wodociąg winien być rozpro- 
wadzony po korytarzach, schodach i galeryach.—Cały teatr 
ma być oświetlony gazem, a nadto, oświetlenie elektryczne 
ma być zastosowane w widowni, na scenie, w zasceniu, 
w przedsionkach, w foyer, w sieniach, korytarzach i na scho- 
dach. — Całkowity koszt budowy teatru i wszelkich ściśle 
wewnętrznych urządzeń, a więc za wyłączeniem dekora- 
cyj, przyborów i mebli scenicznych, kotłów parowych, przy- 
rządów i maszyn do oświetlenia elektrycznego i t. d., Die 
może przenieść sumy 400000 zł. w. a. — Wszystkie plany, 
mają być wykonane w czarnym rysunku. — Projekty wyko- 
nawcze, winny być złożone w magistracie m. Krakowa, Naj- 
później w d. 1 listopada r. b.—Rada miejska uchwaliła, 12 za 
każdy projekt, który według oceny biegłych, mógłby być 
wykonany za sumę nie przenoszącą 400 000 w. a., przyznane 
będzie wynagrodzenie w kwocie 1500 zł. w. a. Po dokona- 
nej ocenie, projekty będą wystawione na widok publiczny, 
przez 8 dni. — Jako biegłych, mających ocenić prace nade- 
słane przez pp. budowniczych zaproszonych przez radę miej- 
ską, powołano następujące osoby: pp. Hochbergera, dyrekto- 
ra lwowskiego urzędu budowlanego, Niedziałkowskiego—dy- 
rektora urzędu budowlanego m. Krakowa, Sarego—st. INŻy- 
niera rządowego z Krakowa, Sełtiegą ©. K. nadradcę budow- 


1) Patrz zeszyt za maj i azerwiec Przegl. Techn, z r. b., str. 141. 
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nietwa ze Lwowa, i Zisek'a, profesora i budowniczego z Pra- 
gi czeskiej. 

Drukowany „program nowego teatru w Krakowie“ 
znajduje się w redakcyi naszego wydawnictwa, i może być 
okazany, na żądanie, osobom bliżej się interesującym zamie- 
rzoną budową. (k. r.—Progr. n. teatru w Kr.). 


Loes kanalizacyjne i wodociągowe w m. Warszawie, 
w r. D 

I. Kamalizacya. W roku bieżącym, zostaną skanalizo- 
wane w Warszawie, następujące ulice : 
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GER Wodociągi Całkowita długość rur wodociągowych 
różnych średnic, mających slę ułożyć w Warszawie, w r. b., 
wyniesie 62 570 stóp bież., a. m.: 

4-calowej średnicy . 1860 stóp bież. m. ang. v. ross. 
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, Koszt założenia tych rur, wraz z materyałem i robotą, 
wyniesie według kosztorysu, 59 592 rub. 74 kop. 
(k. r.) 


Biuro dla poszukiwań górniczych i badania gruntu, z0- 
stało otwarte przed niedawnym czasem w Petersburgu, przy 
ul. Małaja Morskaja, 22. Rzeczone biuro, pozostające pod 
kierownictwem inżyniera górniczego i profesora p. Ź. Woy- 
sława, ma za zadanie uprzystępnienie badań gruntu i doko- 
nywanie takowych prawidłowo, szybko i nie drogo. Biuro, 
rozporządza wszelkiemi danemi naukowemi i praktycznemi 
dotyczącemi budowy ziemi w granicach Państwa Rossyjskie- 
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go, oraz, własnemi narzędziami ulepszonemi. Do współu- 
działu w pracach biura, zostali powołani specyaliści, obezna- 
ni z najnowszemi metodami badań gruntu. Na żądanie, biuro 
sporządza kosztorysy, według których, obowiązuje się wy- 
konać wszelkie roboty, w najrozleglejszym nawet zakresie, 
w czasie oznaczonym.—Na podstawie licznych danych prakty- 
cznych, biuro zestawiło cennik zastosowany do najczęściej 
przytrafiających się robót; oczywiście, że w obec różnoro- 
dności warunków przyrodzonych, odnośne ceny jednostkowe, 
są tylko przybliżone. Pomimo to przecież, na zasadzie rze- 
czonego cennika, ma się możność wyliczenia przyblizonego 
kosztu żądanej roboty, a tym sposobem, usunięty został, brak 
który niejednokrotnie był pierwszym powodem zaniechania 
korzystnych nieraz przedsiębierstw i niezbędnych badań 
gruntu. — Cennik zestawiony przez biuro prof. Z. Woysława 
na r. 1889, znajduje się w naszej Redakcyi i może być oka- 
zany osobom interesowanym. Zaznaczamy, że koszty: podró- 
ży technika, oraz przewozu narzędzi poszukiwalnych, stano- 
wią około 5 kop. na wiorstę, licząc z Petersburga i z po- 
wrotem. (k. r. —8—) 


Konkurs bez nagród. W zeszycie za maj i czerwiec 
r. b., czasopisma „Zodczyj*, organu petersburskiego towa- 
rzystwa architektów, podane są warunki konkursu na opra- 
cowanie projektu przedwstępnego: przebudowy teatru wiel- 
kiego w Petersburgu, na konserwatoryum muzyczne. Do 
konkursu powołani zostali wszyscy architekci rossyjscy, z za- 
strzeżeniem iż nie otrzymają za swą pracę ani pieniężnej ani 
też innej nagrody.— Ostateczny termin, w którym mają być 
przedstawione projekty, upłynie w d. 7 (19) listopada r. b., 
o godz. 8 w. — Nadesłane projekty będą wystawione na wi- 
dok publiczny w ciągu dni trzech, w lokalu Towarzystwa, — 
poczem, sprawozdanie o nich, sporządzone przez członków 
komisyi konkursowej, będzie ogłoszone drukiem w czasopi- 
śmie „Zodczyj*. — W komisyi konkursowej , uczestniczą 
w charakterze przedstawicieli petersburskięgo towarzystwa 
architektów, profesorowie: Grimm, Gedike, Zibier i Sokołow. 


Z politechniki Iwowskiej. Z powodu śmierci rektora, 
ś. p. Dominika Zbrożka, kolegium profesorów, na posiedzeniu 
nadzwyczajnem odbytem w d 5 lipca r. b., powołało na to 
stanowisko, do końca bieżącego roku akademickiego, p. Gu- 
stawa Bisanza, prof. budownictwa lądowego. — Katedrę po 
ś. p. Zbrożlku, objął zastępczo, p. Seweryn Widt. 

Profesor politechniki p. Framke, wyjechał, z polecenia 
rządu, do Berlina, Zurichu i Wiednia. Sz. profesor ma so- 
bie poruczone, zwiedzenie pracowni mechaniczno-doświad- 
czalnych istniejących w tych miastach, i zebranie wiadomości 
o cenach odnośnych maszyn. Rzeczone dane, posłużą do spo- 
rządzenia kosztorysu na urządzenie przy politechnice lwow- 
skiej, tak pożądanej dla kraju pracowni.—Z Zurichu, uda się 
prof. Franke, z polecenia gal. Wydziału krajowego, na mię- 
dzynarodową wystawę powszechną w Paryżu, w celu: zapo- 
znania się z nowszemi narzędziami przydatnemi dla naszych 
rękodzielników, —zwiedzenia wystawy szkół przemysłowych 
francuskich i belgijskich, — oraz, zbadania systemu Popy'a, 
wytwarzania siły za pomocą powietrza zgęszczonego. 

Na stanowisko rektora politechniki, w ciągu r. nauk. 
1889/90, wybrany został prof. dr. August Freund, — Prof. dr. 
Miecz. Łazarskiego, mianowano na lat dwa, dziekanem wy- 
działu budownictwa. ge, GC 

(Czasop. Techniczne. N. 13/89). 


Gościnność techników francuzkich. Towarzystwo inży- 
nierów cywilnych w Paryżu, puściło w obieg, wyłącznie po- 
między swych członków, 1500 akcyj 50-cio frankowych, 
w celu zgromadzenia funduszu w wysokości 75000 fr., na 
pokrycie kosztów podejmowania przybywających do Pary- 
ża, na wystawę, kolegów zagranicznych. Jakkolwiek zapi- 
sy na owe akcye trzyprocentowe, w chwili gdy kreślimy te 
słowa, nie są jeszcze zamknięte, to jednakże osiągnięto już 
sumą 2 razy większą od zamierzonej. 

Przyjęcia urzędowe, rozpoczęły się też. I tak np. 20 
czerwca r. b. podejmowano 220 inżynierów amerykańskich, 
którzy przybyli jednocześnie na wystawę; następnie przyj- 
mowano byłych uczniów politechniki zurichskiej i. t. d. 


PRZEGLĄD TECHNICZNY. — Lipiec 1889. 211 


Wyrób rur miedzianych sposobem elektrolitycznym 
Elmore a, zainteresował szersze koła techników angielskich. 
Stowarzyszenie żeglugi morskiej „Lloyd* poruczyło znane- 
mu inż. Parker'owi, wszechstronne zbadanie tego wynalazku, 
którego doniosłość praktyczną stwierdza odnośne sprawo- 
zdanie, złożone przed niedawnym czasem towarzystwu „In- 
stitution of naval architects*, w Glasgowie. Inż. Parker za- 
znacza, że niezbyt rzadkie wypadki pękania rur przy silni- 
kach parowych pracujących pod wyższym ciśnieniem (10 atm.), 
były przeważnie wynikiem wadliwej przeróbki miedzi, a. m. 
spajania jej na gorąco. Metal staje się w skutek tego, kru- 
chym 1 mniej wytrzymałym, zaś niedostrzegalne szczeliny, 
wytrzymujące nieraz próbę ciśnienia hydraulicznego, pod ci- 
śnieniem pary mogą się stać groźnemi, zwłaszcza też dla rur 
o większej średnicy. 

Zarzutom powyższym, nie podlega nowa metoda elek- 
trolityczna Elmorea, przy stosowaniu której, rury miedziane 
są wyrabiane na zimno w roztworze siarczanu miedzi. W tym 
razie, „katodą*, złączoną z biegunem ujemnym dynamoma- 
szyny statecznej, na której osadza się metal, jest walec me- 
talowy, — „anodę* zaś, t. j. biegun dodatni prądu, stanowią 
sztaby miedzi sprowadzanej z Chili. Stosowny mechanizm 
nadaje ruch obrotowy waleowi (katodzie) i przesuwa je- 
dnocześnie wygładzacz wklęsły, wyrobiony z agatu, który 
jest przyciskany zlekka do wytwarzającego się osadu. Tym 
sposobem, miedź strącona galwanicznie, podlega ciągłemu 
gładzeniu, zyskuje na spójności i oczyszcza się ze szlamu, 
opadającego na dno kadzi kąpielowej. Wspomnimy nawia- 
sowo, że szlam ten, zawiera pewien procent złota i srebra, 
wyzyskiwanych przy omawianym wyrobie rur. 

abcyce Elmorea, istniejącej w Cockermouth, elek- 
troliza rury miedzianej o grubości 5 mm trwa 170 godzin, 
jest więc dość kosztowną. Ale z doświadczenia inż. Parkera 
wynika, że miedź osadzona galwanicznie, posiada cenny 
przymiot zwiększonej wytrzymałości (w stos. 28,75:20,25:14 
względnie do wytrzymałości miedzi ciągnionej i tłoczonej). 
Zastosowanie rur Elmorea, może być zaleconem ze względu 
na bezpieczeństwo, przy silnikach parowych pracujących 
wyższym ciśnieniem. 

„Schw. Bauzeitung z r. b.. str. 139). X: 

Zmiana Redaktora. Profesor politechniki lwowskiej 

. Maksymilian Thullie inż., stały współpracownik „Przeglą- 
du*, zrzekł się stanowiska redaktora „Czasopisma Techni- 
cznego*, z powodu swych nowych obowiązków w politechni- 
ce. Następcą p. Thulliego, w redakcyi, został prof, dr. Placyd 
Dziwiński.—Rękopis „Podręcznika teoryi mostów“, opracowa- 
nego przez prot. Thulliego, oddany już został do druku. Książ- 
ka ta, ma być wydaną nakładem autora, a przedpłata na nią, 
będzie mogła być wnoszoną w biurze redakcyi i administra- 
cyi wydawnictwa naszego. Szczegółowa zapowiedź, doty- 
cząca nowej pracy sz. profesora, będzie dołączoną do następ- 
nego zeszytu „Przeglądu*. — Jakkolwiek p. Maksymilian 
Thdlie, zmuszony był porzucić zmudne zajęcia Redaktora, to 
jednakże nie wątpimy o tem, że i w przyszłości „spotykać się 
będziemy, w czasopiśmie naszem, z sumiennemi jego pracami. 

Przegląd górniczy, technologiczny i przemysłowy. Pod 
powyższym tytułem, wydawane jest w Krosnie (w Galicyi) 
nowe czasopismo techniczne, poświęcone głównie sprawom 
miejscowego przemysłu naftowego. Witamy z żywem zado- 
woleniem, nowego towarzysza na polu naszego peryodyczne- 

o piśmiennictwa zawodowego, i życzymy mu aby żywot jego 
był trwały i znośny. W obec „loniosłości przemysłu naftowe- 
go, stanowiącego najważniejszą gałąź działalności przemy- 
słowej Galicyi, potrzeba oddzielnego organu poświęconego 
sprawom technicznym, ekonomicznym i handlowym, górni- 
ctwa naftowego, jest rzeczywistą. Wnosząc z pierwszych 
numerów dwutygodnika, można oczekiwać iż nowe wyda- 
wnictwo odda rzeczywistą usługę krajowi. Obok odpowie- 
dniej treści, —i zewnętrznie, dwutygodnik przedstawia się ko- 
rzystnie. Papier jest dobry, druk wyraźny, a korekta jest 
staranną. Kierownikiem Redakcyi i wydawcą, jest p. J. N. 
z Oleksowa Gniewosz ; jako Redaktor odpowiedzialny podpi- 
suje czasopismo, p. Aleksander Żurawski. — Przedpłata na 
„Przegląd górniczy, technologiczny i przemysłowy* wynosi 
po za granicami monarchii austro-węgierskiej, rocznie 8 zł. 
w. a., półrocznie—4 zł. w. a. ST 
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WSPOMNIENIE POŚMIERTNE. 1 

t Dominik Zbrożek. W d. 1-m b.m. ir. rozstał się 
z tym światem ś. p. Dominik Zbrożek, rektor Szkoły polite- 
chnicznej we Lwowie, profesor geodezyi i astronomii w tej- 
że uczelni, członek Akademii umiejętności w Krakowie 
i kierownik obserwatoryum astronomicznego i stacyi meteo- 
rologicznej, istniejących przy politechnice lwowskiej. Uro- 
dzony w Samborze, w d. 1 sierpnia 1832 r., po ukończeniu 
szkoły ludowej i dawnego gimnazyum sześcioklasowego 
w mieście rodzinnem, wstąpił do gimnazyum akademickiego 
we Lwowie, albowiem rodzice pragnęli aby poświęcił się 
stanowi duchownemu. Wrodzone zamiłowanie do studyów 
matematyczno - przyrodniczych, spowodowało jednakże , iż 
ś.p. Dominik w r. 1850/51 zapisał się do klasy przygoto- 
wawczej istniejącej przy ówczesnej akademii technicznej we 
Lwowie, zaś w r. 1853/4 wstąpił na trzeci kurs politechniki 
wiedeńskiej. Zarówno we Lwowie jak i w Wiedniu, Ś. p. 
Dominik musiał walczyć z troską o chleb powszedni, i tak 
z tego względu, jak i z powodu wstąpienia w związki mał- 
żeńskie w 23-m roku życia, przyjął w r. 1856 posadę w de- 
partamencie wojskowym we Lwowie. Wkrótcej ednakże, gdyż 
już w r. 1858, postanowił znowu pracować naukowo, i w tym 
celu, wraz z żoną, udał się do Pragi czeskiej, gdzie ukoń- 
czywszy studya techniczne, poświęcił się specyalnie naukom 
matematycznym, a w szczególności, geodezyi i astronom, 
W 1867 r. ś. p. Dominik został asystentem katedry geodezyi 
przy prof. Miiller'ze w Pradze, a następnie, przedstawiwszy 
w języku czeskim swe prace naukowe, został docentem geo- 
dezyi w praskiej politechnice. Za staraniem d. p. Zur, 
powołany został w r. 1871-m na profesora geodezyi w aka- 
demii technicznej we Lwowie, i od tego czasu, aż do chwili 
zgonu, pracował wytrwale dla nauki, szkoły i młodzieży. — 
Usilnym staraniom 2 p. Dominika, zawdzięcza politechnika 
lwowska założenie przy niej obserwatorynm astronomiczne- 
go istacyi meteorologicznej pierwszego rzędu, w których 
pracował wytrwale zarówno w dzień jak i w nocy. Z polece- 
nia wydziału krajowego, od r. 1866 kierował pracami na po- 
lu meteorologii w Galicyi, co miesiąc otrzymywał sprawo- 
zdania z 90-u stacyj autrometrycznych, 30-u wodoskazowych 
i sześciu meteorologicznych 2-go rzędu, i na podstawie tych 
danych, opracowywał wiele cennych materyałów do pozna- 
nia klimatu ojczystego kraju. Między innemi, wydał w osta- 
tnich czasach kartę Galicyi, przedstawiającą w izohyetach, 
stan opadów atmosferycznych w r. 1887.—ILwów, zawdzięcza 
d. p. Dominikowi, ścisłą niwelacyę miasta, której dokonał w la- 
tach 1880-1888 nocami, aby uniknąć błędów połączonych z pra- 
ca dzienną. Szczegółowe pomiary starego Halicza, z liniam 
warstwowemi, wykonane przez Ś. p. Dominika, umożliwiły ko- 
misyi archeologicznej, odtworzenie starego grodu, którego 
model jest na ukończeniu. 

Corocznie, od lat 18-u, ś. p. Zbrożek wyjeżdżał ze sWe- 
mi uczniami na pomiary w różne strony kraju, a każda taka 
wycieczka była połączoną z korzyścią tak dla uczniów jak 
i dla miasta do którego przybywał ten szczery i wypróbowa- 
ny doradca młodzieży. Wycieczki te, należą do najmilszych 
wspomnień całego zastępu teehników, b. słuchaczów polite- 
chniki lwowskiej. Równie troskliwie, kierował ś. p. Domi- 
mik pierwszemi krokami naukowemi swych asystentów, zaJ- 
mujących już obecnie poważne stanowiska w służbie publi- 
cznej.— Biblioteka politechniki lwowskiej, zawdzięcza też 
zmarłemu swą organizacyę, która, jak również i jej kiero- 
wnicetwo, poruczone zostały Ś. p. Dominikowi przez kolegium 
profesorów, w r. 1872. S. p. Zbrożek był dwukrotnie dzie- 
kanem w politechnice, zaś w roku bieżącym, kolegium profe- 
sorów, w uznaniu zasług położonych dla nauki i szkoły, po- 
wołało go na stanowisko rektora. Z zapałem młodzieńca, 
i przy doświadczeniu dojrzałego męża, ś. p. Zbrożek ujął ster 
naszej jedynej wyższej uczelni technicznej, ale nie zwolni- 
wszy się od innych obowiązków, nadwątlił pracą swe zdro- 
wie, i w Samborze, dokąd się udał dla pokrzepienia sił, za- 
mknał oczy w d. 1 b. m. i r.—Na wiadomość o śmierci swego 
rektora, na gmachu szkoły politechnicznej zatknięto czarną 
chorągiew... c 

Ministeryum oświecenia, uznając pracę d p. Dominika, 
dostarczało mu środków na odbywanie podróży naukowych 
i wyposażenie muzeum geodezyjnego i obserwatoryum, Oraz, 
zaszczycało go godnościami komisarza rządowego, w różnych 
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sprawach naukowych.— Przez czas jakiś, ś. p. Zbrożek był 
też członkiem rady miejskiej we Lwowie, i podnosił wtedy 
wiele spraw mających doniosłość dla rozwoju miasta. Miasto 
Sambor, wybrało zmarłego w r. 1876, na posła do sejmu kra- 
jowego, ale godności tej długo nie piastował, wróciwszy 
wkrótce do swej pożytecznej i cichej pracy w szkole polite- 
chnicznej. 
. p. Zbrożek ogłosił drukiem, w Pamiętnikach Akade- 
mii umiejętności w Krakowie, kilka cennych prac z zakresu 
geodezyi i astronomii, a był też i współpracownikiem czaso- 
pism wydawanych przez lwowskie Towarzystwo politechni- 
czne, którego był członkiem. 
Na pogrzebie, który się odbył w Samborze w d. 3 b. m. 
i r. przy współudziale kolegium profesorów, uczniów polite- 
chniki, kleru łacińskiego i unickiego i licznego zastępu mie- 
szkańców miasta, oddali hołd zmarłemu : w imieniu profeso- 
rów Szkoły politechnicznej, prof. Dzawiński, w domu żało- 
by,— zaś nad otwartą mogiłą ukochanego profesora, w imie- 
niu młodzieży, p. Rozwadowski, preses Tow. bratniej pomocy. 


KORESPONDENCYA REDAKOYI. 


o 


I. Z powodu „przypisku*, jakim Redakcya opatrzyła 
artykuł p. S. J. p.n. „Patentowamy przyrząd inż. F. S. Frassl a 
do wytwarzamia gazu świetlnego, naftowego“, zamieszczony 
w zesz. kwietniowym czasopisma naszego z r. b. (str. 117— 
118), otrzymaliśmy list od wynalazcy powyższego przyrzą- 
du, inż. Frass/a z Wiednia, w którym, założył on sobie, zbić 
poglądy wyrażone w rzeczonym przypisku. W imię bezstron- 
ności, podajemy poniżej, w zwięzłem streszczeniu, zasadnicze 
ustępy w mowie będącej korespondencji : 

1) Przyrząd do wytwarzania gazu naftowego, opisany 

w „Przeglądzie*, wymaga do swej obsługi, co naj- 
wyżej tyle czasu, ile go potrzeba do utrzymania 
w należytym stanie, 25-iu lamp naftowych. Tym 
sposobem, osoba pod której nadzorem pozostaje 
przyrząd, może sobie mieć poruczoną stale, inną 
czynność, a więc, płaca przez nią pobierana, nie 
wpływa znacząco na zwiększenie kosztu wyrobu 
gazu. 

2) Koks nie może się osadzać na dnie retorty, lecz tyl- 
ko w górnej jej części, gdzie, z uwagi na to, są 
umyślnie urządzone stosowne przegrody. 

3) Powrotowi par skroplonych, do retorty, stoi na 
przeszkodzie pochylenie rur odprowadzających wy- 
twory destylacyi z retorty do płuczki. 

Pozostawiając czytelnikowi „Przeglądu* bliższe rozważenie 
uwag inż. Frass/'a, porównanie takowych z osnową przypi- 
sku Redakcyi i wyprowadzenie stosownych wniosków w da- 
nej sprawie, pozwolimy sobie zaznaczyć co następuje : 

a) Skoro przyrząd wymaga stałego i umiejętnego czu- 
wania nad stanem retorty i dopływem odpadków na- 
ftowych, podczas wytwarzania gazu, przeto, nieza- 
leżnie od sposobu w jaki wykonywany jest nad nim 
nadzór, ponosi się z tego powodu pewien wydatek, 
który, z uwagi na ilość otrzymywanego gazu, jest 
stosunkowo znaczniejszym aniżeli przy obsłudze ga- 
zowni urządzonej na większą skalę. 

b) Ze koks może się osadzać na dnie retorty, o tem 
przekonaliśmy się, śledząc w ciągu kilku godzin za 
działaniem przyrządu. Odnośny okaz, mieli też spo- 
sobność widzieć uczestnicy jednego z posiedzeń Öd- 
działu chemicznego Sekcyi III "PD iH. w War- 
szawie. 

c) Pary cięższe, mogą się skraplać w rurze wylotowej 
bezpośrednio przeprowadzającej gazy z retorty, 
a więc przed ich przedostaniem się do rur ze spadkiem, 
odprowadzających wytwory destylacyi do płuczki. 


II. Panu Wi—cz. Udzielamy jak najchętniej wszelkich 
objaśnień, czy to ustnie czy też listownie, gdy osoba która się 
do nas odnosi, wskazuje swoje nazwisko i miejsce pobytu. 
Bezimienne listy jednakże, pozostawiamy bez odpowiedzi, 
a więc i Sz. Panu służyć nią nie możemy. . 
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Kilka uwag dotyczących metody Rappa i Degener'a. 
Ww instrukcyi podanej na szemacie dla sprawozdań techni- 
cznych z ubiegłej kampanii, mieści się opis metody bezpo- 
średniego oznaczania cukru w burakach, za pomocą t. z. di- 
gestyi alkoholowej Rapp'a i Degener'a. Sposób ten, nietylko 
nie ustępuje pod względem dokładności osiąganych wyników, 
jedynym teoretycznie wyższym metodom ekstrakcyjnym, ale 
nadto, przewyższa te ostatnie, pod względem szybkościiłatwo- 
ści wykonania, oraz prostoty i taniości potrzebnych przyrzą- 
dów; najsłuszniej przeto, metoda powyższa została zaleconą 
naszym pracowniom chemicznym przy cukrowniach. A jednak- 
że, ze sprawozdania zamieszczonego w „Dodatku* za całą ubie- 
głą kampanię, okazuje się, że z liczby. 54-ch cukrowni, tylko 
w 19-u oznaczano cukier według zaleconej metody, w pozosta- 
łych zaś eukrowniach utrzymała się, prawie wyłącznie, dawna 
metoda oparta na polaryzacyi wyciśniętego, rzekomo „norma|- 
nego* soku i stałem stosowaniu zmiennego, względnie niedo- 
kładnego spółczynnika 0,95. 

Trudno przypuścić, ażeby przy obecnym rozwoju chemii 
cukrowniczej, znalazł się któś, któryby uważał oznaczanie 
cukru „pośrednie* za właściwe. To też, nie będę roztrząsał 
błędów związanych z tą ostatnią metodą, i poprzestanę na 
zaznaczeniu, że liczby odnoszące się do'polaryzacyi soku, mają 
dla nas tylko wartość porównawczą i to o tyle tylko, o ile 
krajankę rozdrabniamy i wyciskamy w sposób jednakowy, 
przy użyciu tych samych przyrządów. 

W. czem więc leży przyczyna trudności rozpowszechnie- 
nia się metody odpowiadającej naszym potrzebom i obecne- 
mu stanowi nauki? Przypuszczając, że jedną z tych przy- 
czyn mogą być pewne trudności połączone z wykonywa- 
niem analizy ściśle według instrukcyi podanej na szemacie 
dla sprawozdań technicznych, pozwalam sobie, poniżej, roz- 
ważyć krytycznie niektóre ustępy tejże instrukcji, oraz 
wskazać, jakie uproszczenia zastosowałem w czasie ubiegłej 
kampanii przy oznaczaniu cukru omawianą metodą. 


Stosownie do instrukcyj, należy przeciętną próbę kra- 
janki rozdrabniać najpierw za pomocą siekacza, a następnie 
przy użyciu młynka Suckow'a, walców Kettlera lub innych 
przyr ządów. Otóż, opierając się na zdaniu Frzhliny'a i Schul- 
tea, Burkhard a (Neue Zeitschr. Bd. XIX), oraz, na wła- 
snem doświadczeniu, mogę powiedzieć, że rozdrabnianie wy- 
łącznie siekaczem mięsnym, o ile tenże nie jest zbyt małym, 
jest dostateczne. Dalsze rozmiażdżanie jest zbytecznem, 
a nawet może być szkodliwem i to z dwóch przyczyn: prze- 
dewszystkiem narażamy miazgę na częściowe wyschnięcie, 
a następnie, utrudniamy sobie dobre wzięcie średniej próby 
do odważenia, albowiem, jak wiadomo, przy daleko posunię- 
tem rozdrobnieniu, sok wydzielony z rozdartych komórek 
buraczanych, rozdziela się nierównomiernie w całej masie 
miazgi. 

Odważanie 52,1 g miazgi, trzeba uskuteczniać na czu- 
łej wadze technicznej lub aptekarskiej, nie zaś na chemi- 
cznej, a to ze względu na szybkość z jaką ta czynność po- 
winna być wykonywaną. Miazgę, w czasie ważenia, zamiast 
na miseczkę, lepiej jest nakładać na półcylinder utworzony 
przez odpowiednie zgięcie kawałka cienkiej i gładkiej bla- 
chy „ mosiężnej, zgarnianie bowiem miazgi do kolbki, uskute- 
cznia się z takiej blachy i łatwiej i szybciej. 

Instrukcya zaleca w dalszym ciągu, używanie kolbki 
„opatrzonej ponad kreską. rozszerzeniem lejkowatem*, oraz, 
sitka, z rączką, które umieszcza się w rozszerzeniu kolbki 
„w celu zapobieżenia wyrzucaniu miazgi w czasie wrzenia“ 


R 


Otóż, napełnianie takich kolbek n miazgą, jest czynnością nie- 
przyjemną i uciążliwą, w miejscu bowiem gdzie szyjka jest 
zwężoną, zatrzymuje się często miazga i trzeba ją wtłaczać 


sky E do wnętrza kolbki. Zamiast zaleconych, stosowa- 
łem przeto kolbki używane do zwykłych polaryzacyj. ze zna- 
czkami 200 i 220 cm*, o szyjce jednostajnie na 2 cm szero- 
kiej. Wprawdzie, dopełnianie do znaczka zrobionego na tak 
szerokiej szyjce, naraża nas na popełnienie pewnego błędu 
co do objętości płynu, lecz błąd ten, przy nizkiej polaryzacyi 
jest tak małym, że możemy ņa niego nie zważać. Jeżeli bo- 
wiem mamy buraki polaryzujące np. 13*/,, to różnica 0,1 cm 
w napełnieniu, odpowiada tylko 0 006), cukru. Zamiast 
z rurą szklaną o długości 700 do 800 mm, łączyłem te kolbki, 
przed digestyą, za pomocą korka a raczej pierścienia kau- 
czukowego, z pipetą mogącą w sobie pomieścić około 350 cm3 
płynu, długą na 600 mm (por. szkic). (Rurka pipety o średnicy 
1 cm nie powinna mieć końca zbytecznie zwężonego). Założe- 
nie takiej pipety zabezpiecza od zepsucia roboty, w jej bowiem 
rozszerzeniu zatrzyma się zawsze część zawartości kolbki, 
mogąca być wyrzuconą w razie nieuważnego podgrzewania 
w czasie digestyi. Nadto, działa ona bardżo dobrze jako 
chłodnica, będąc zaś krótszą od zwykłej rury, jest dogo- 
dniejszą od niej w użyciu. 

Nie można z góry ściśle oznaczyć czasu przez jaki na- 
leży utrzymywać alkohol w stanie wrzenła podczas ługowa- 
nia miazgi —zależnie od jej grubości, mieści się on w grani- 
cach od 15 do 45 minut. Najkrótszy czas dla danego mate- 
ryału, nie trudno jest jednak ująć w ściślejsze granice, zro- 
biwszy kilka porównawczych oznaczeń cukru podwójnie 
a. m. ługując miazgę braną z jednej i tej samej partyi, przez 
czas dłuższy i krótszy. 

Po ukończeniu gotowania, należy, jak wiadomo, dolać 
do kolbki alkoholu 1 lub 2 cm3 po nad kreskę, — wstawić 
kolbkę powtórnie na parę minut do gorącej kąpieli i okrąża- 
jąc w ręku, zatrzymać aż do chwili w której bańki alkoholu 
zaczną się wydobywać z płynu. (Robi się to zaś dla wymie- 
szania świeżo dodanego alkoholu z ługiem zawartym w kolb- 
ce, a nie dla tego aby, jak mówi instr ukcya „wypędzić za- 

warte w płynie bańki powietrza*, które się tam zapewne po 
skończonem gotowaniu znajdować nie może. Następnie, na- 
leży kolbkę wyjąć z kąpieli i pozostawić na powietrzu przez 
pół godziny, aby się podczas tego powolnego studzenia od- 
była druga digestya, w rozczynie więcej rozcieńczonym. Do- 
dawszy bowiem nową ilość alkoholu do kolbki, rozcieńczamy 
nim pr zedewszystkiem Ing znajdujący się zewnątrz komó- 
rek, nie zmieniając na razie gęstości roztworu zawartego 

w komórkach tkanki buraczanej. Doprowadzenie zaś obu 
tych płynów do stanu równowagi pod względem cukrowości, 
jest Ważnem ze względu na dokładność wyniku analizy. 
Z tego też właśnie powodu, należy nalać alkoholu o 1 do 
2 cm? powyżej znaczku, ażeby, po ostatecznem ostudzeniu, 
można było zrobić jak najmniejszą poprawkę objętości, któ- 
ra już będzie bez wpływu na polaryzację. 

Prawdopodobnie, w kaźdem laboratoryum cukrowni- 
czem znajdują się powyżej opisane przybory; to też dodam 
na zakończenie, że z naszej strony trzeba tylko dobrych chęci 
aby rubryka 22 „sprawozdań technicznych* liczbami, a nie.. 
kreskami wypełnianą była. 

Hermanów. St. Markiewicz. 

Oznaczenie rafinozy i cukru przemienionego (inwer- 
towanego). Jeżeli oznaczenie niecukrów w ogólności, w pro- 
duktach fabrykacyjny ch, należy do ważniejszych robót do- 
kony wanych Ww pracowni chemicznej, to oznaczenie cukru 
przemienionego i rafinozy w szczególności, jest podwójnie 
ważnem. Nietylko bowiem obecność tych substancyj, jako 
ciał obcych, zmniejsza wartość danego przetworu, lecz nad- 
to, wpływa ona, jak wiadomo, na wyniki polaryzacji. Szcze-- 

ólniej zaś w ostatnich czasach, gdy istniejące sposoby odcu- 
krzania melasu, kazały się zająć z uwagą tym ostatnim, ozna- 
czenie rafinozy i cukru przemienionego, zawartych w nim, 
stało się spr. awą wymagającą szybkiego i stanowczego roz- 
wiązania, ponieważ wspomniane ciała, znajdują się tu prawie 
zawsze W ilościach AC ych niewolno nieuwzględnić. 
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Przedmiot ten, znalazł wprawdzie rozwiązanie w posta- 
ci systemów Meiss/a i Herzfelda, lecz w obec krzyżujących 
się spostrzeżeń rozmaitych badaczów, zachodzi pytanie, czy 
jest ono stanowczem. Gdy jednakże, liczne doświadczenia 
potwierdziły w zupełności dokładność wspomnionych syste- 
mów, przeto, prawdopodobnie, należy przypisać sprzeczność 
wyników nie jednakowym warunkom w jakich doświadcze- 
nia były wykonywane, co zresztą stwierdzili już niejedno- 
krotnie Clerget, Tholens, Soxhlet, Meiss} i wielu innych, zau- 
ważywszy np., że ilość tlenku miedzi (płyn Fehling'a) jaką 
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redukuje nawet chemicznie czysty roztwór cukru przemie- 
nionego, nie jest proporcyonalną do ilości tego ostatniego, 
lecz zależy od gęstości rozczynu, a także i od czasu trwania 
wrzenia. Jeżeli zaś badana substancya jest mieszaniną cu- 
kru przemienionego i sacharozy, naówczas, ilość wydzielonej 
miedzi zależy nietylko od wymienionych warunków, lecz i od 
stosunku w jakim te dwa rodzaje cukru względem siebie się 
znajdują. Zjawiska te, dają się wprawdzie łatwo zauważyć, 
ale nie można ich związać żadnem stałem prawem. Te, któ- 
re Meżssl zbadał, przedstawiają się w sposób następujący '): 


Cukier przemieniony, w miligramach 


Stosunek sacharozy do cukru e: : 7: 4 4307 43031 Ge 
przemienionego 99: 11 c. | AŻ = E 


Powyższe zestawienie wyników, uwydatnił Meissl wy- 
kreślnie, za pomocą współrzędnych prostokątnych. Miligra- 
my cukru przemienionego, odkładał on na osi odciętych, —zaś 
miedzi, na rzędnych. W ten sposób, każdej odciętej odpo- 
wiadały 3 rzędne. Przez połączenie odpowiednich punktów, 
otrzymał więc 3 krzywe: a,bic. Każda znich, wyraża sto- 
sunek pomiędzy ilością cukru przemienionego i ilością Wy- 
dzielonej miedzi,: dla danej mieszaniny sacharozy i cukru 
przemienionego. 

Zboczenie i odległości pomiędzy krzywemi a i b, przed- 
stawiającemi stosunki 90 : 10 i 95 :5, są tak małe, że można 
było przyjąć, nie popełniając prawie żadnego błędu, 1ż dla 
stosunków 91:9, 92:8, 93:7 i 94:6, ilości miedzi rosną 


327,8 | 284,0 | 238,2 | 192,7 | 146,0 98,0 
387,0 | 298,4 | 249,0 | 203,3 | 158,6 | 108,2 
370,0 | 323,6 | 277,5 | 230,0 | 182,0 | 131,5 


Ilość miedzi 
w 
miligramach 


w tej samej proporcyi, co i ilości cukru przemienionego 
w mieszaninie. Na tej zasadzie, krzywe odpowiadające sto- 
sunkom powyższym, a mające zająć miejsce między a i b, zo- 
stały wykreślone sposobem interpolacyi. Natomiast, krzy- 


we odpowiadające stosunkom 96 : 4, 97:3i98:2, należało ` 


otrzymać na zasadzie nowych doświadczeń, gdyż odległość 
pomiędzy bic jest dość znaczną, a przytem, linia c tworzy 
nagły łuk, podczas gdy b zbliża się do linii prostej, tworząc 
łuk bardzo łagodny. 
_ „Obszerną tablicę, ułożoną dla stosunków cukru prze- 
mienionego do sacharozy, w granicach od 99 : 1 do 90: 10, 
| zestawił prof. Zulkowski 2); przytaczamy ją poniżej : 


Tablica służąca do oznaczenia cukru przemienionego w przetworach zawierających 
cukier trzcinowy. 


Stosunek sacharozy 


Miligra-| 99:1 | 98:2 | 97:38 | 96:4 |. %: 


do cukru przemienioneg 


o 
5 | 94:6 | 98:7 92:8 | 91:9 | 90:10 


my miedzi | 
Miligramy cukru przemienionego 

110 == = — 51,0 53,8 53,8 | 54,4 54,9 55,5 56,0 
120 — 49,0 52,5 56,0 58,3 58,9 59,6 60,2 60,9 61,5 
130 49,0 53,5 57,5 60,5 63,3 63,9 64,6 65,2 65,9 66,5 
140 54,0 58,5 62,0 65,5 68,0 68,8 69,6 70,4 71,2 72,0 

50 59,0 63,0 67,0 70,0 13,0 78,8 74,6 75,4 76,2 77,0 

60 64,0 68,0 72,0 75,0 18,0 78,9 79,8 80,7 81,6 82,5 
170 69,0 73,0 77,0 80,0 83,0 84,0 85,0 86,0 57,0 88,0 
180 74,0 78,0 81,5 85,0 88,0 89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 
190 79,0 83,0 86,5 90,0 93,0 94,1 95,2 96,3 97,4 98,5 
200 84,5 88,0 91,5 95,0 98,0 99,2 100.4 101,6 102,8 | 1040 
210 89,5 93,0 96,5 100,0 103,5 104,7 105,9 107,1 108,3 109.5 
220 95,0 98,5 102,0 105,5 109,9 110,2 112,4 113,6 114,8 115,0 
230 | 100,0 104,0 107,0 111,0 114,5 115,7 116,9 118,1 119,3 120,5 
240 105,0 109,0 112,5 116,5 120,0 121,2 122,4 123,6 124,8 126,0 
250 110,5 114,0 118,0 | 1220 126,0 127,1 128,2 129,3 130,4 131,5 
260 115,5 119,5 123,0 127,0 131,0 132,2 133,4 134,6 135,8 137,0 
270 120,5 124,5 128,5 133,0 137,0 138,1 139,2 140,3 141,4 142,5 
280 126,0 130,0 134,0 137,5 142,5 143,6 144,7 145,8 146,9 148,0 
290 131,0 | 135,5 139,5 144,0 148,0 | 149,1 150,2 151,3 152,4 153,5 
300 137,0 141,0 145,0 149,5 153,5 154,6 155,7 | 156,8 157,9 159,0 
310 142,0 146,5 150,5 155,0 159,5 160,6 161,7 162,8 163,9 165,0 
320 147,5 152,0 156,0 161,0 165,0 166,1 167,2 168,3 169,4 170,5 
330 153,0 157,5 161,5 166,5 171,0 172,1 173,2 174,3 175,4 176,5 
340 158,5 162,5 167,0 172,0 177,0 178,0 179,0 180,0 181,0 182,0 
350 164,0 168,0 173,0 178,0 183,0 184,0 185,0 186,0 187,0 188,0 
360 169,0 173,5 178,0 183,5 189,0 190,0 191,0 192,0 193,0 194,0 
370 174,5 179,0 184,0 189,0 194,5 195,5 196,5 197,5 198,5 199,5 
380 179,5 184,5 189,5 195 200,5 201,5 202,5 203,5 204,5 205,5 
390 185,0 190,0 195,0 201,0 206,5 207,7 208,9 210,1 211,3 212,5 
400 190,5 196,0 201,0 212,5 213,8 215,1 | 216,4 217,7 219,0 


410 196,0 201,0 — 
420 201,0 — ZE 
430 = = > — 
440 — = — 

1) Por. Zeitsch. des Ver. f. Z. J. des D. R. R. 1879, str. 1050. 


218,5 219,9 221,3 222,7 224,1 225,5 
225,0 226,6 228,2 229,8 231,4 233,0 
AA 233,7 235,4 287,1 238,8 240,5 


2) Por. Oester. Ung. Organ.—R. 1883, str. 469, 


Tom XXVI. 


Ażeby módz posiłkować się tablicą powyższą, należy 
znać stosunek sacharozy do cukru przemienionego, w bada- 
nym przetworze. Meissl zaleca w tym celu, przeprowadzenie 
nader prostego rachunku. Wynik polaryzacyi—2P przyjmuje 
się jako zawartość sacharozy w odsetkach, zaś połowę wy- 
S) , uważa się za przybliżoną ilość cukru 
przemienionego, zawierającego się w ilości g substancyi wzię- 
tej do rozbioru. Stąd, ilość cukru przemiemionego zawartego 
w badanej substancyi, wynosi, w przybliżeniu, w odsetkach: 


N= Cu 100 ` 
2g 


Stosunek sacharozy do cukru przemienionego (©: 7) oznacza 
się z proporcyi (N+ P): P=100:5, skąd S=———- 
zaś I= 100 — ©. NFP?’ 
„  „Niedokładności rachunku powyższego, znoszą się wza- 
jemnie, ostateczny więc wynik jest dokładnym. Łatwo bo- 
wiem zauważyć z tablicy, iż największy błąd jaki popełnia- 
my przyjmując N za procenty cukru przemienionego, odpo- 
wiada stosunkowi 95:5 i 440 mg miedzi. Przypuśćmy na- 
wet, iż substancya składa się tylko z cukru przemienionego 
i sacharozy. Aby wówczas otrzymać 440 my, q powinno wy- 
nosić 4900, jak to wypada z proporcyi 100 : 5 = g : 245. Stąd 
44000 
9800 | 
nego wywołują skręcenie około —1,6. Wynik polaryzacyi wy- 
pada zatem 95— 1,6 = 938,4 =P, skąd S= 979 
co się zgadza z założeniem. (A 
Na zasadzie doświadczeń, przeprowadzonych wespół 
z Dammüllerem i Wollem, do oznaczania rafinozy Herzfeld 
podał wzory następujące : 
0,5188 P— P P—e 
0,8454 1,85 
Warunki, przy zachowaniu których wzory powyższe dają się 
zastosować, były już zaznaczone 3), Wystarczy więc nadmie- 
nić, że w obecności cukru przemienionego, którego, rzeczone 
wzory nie uwzględniają, nie mogą one dać dokładnych wyni- 
ków. Zdaje się jednakże, że w razie jednoczesnego znajdo- 
wania się sacharozy, rafinozy i cukru przemienionego, mo- 
żnaby usunąć odnośne niedokładności, wyprowadzając wzory 
Herzfeld'a na zasadzie poniższej. Jak wiemy : 
26,048 g bezwodnej rafinozy przed przemianą, wywołuje 
skręcenie —- 185. 
26,048 g bezwodnej rafinozy po przemianie, wywołuje skrę- 
cenie -+ 95,98. 
26,048 g sacharozy po przemianie, wywołuje skręcenie —32,66. 
Ponieważ zaś 26,048 g sacharozy, wywołuje skręcenie 
-+ 100, przeto , 
skręcenie rafinozy przed przemianą jest 1,85 razy większe 
P » poprzemianie  „ 0,9598 „ p 
RS sacharozy S » — 0,3266. 
Że zaś S% sacharozy wywołuje przed przemianą skręcenie S, 


dzielonej miedzi | 


N= = 4,5. Z drugiej strony, 5% cukru przemienio- 


=95, 
=R. 


Cukier = =.0 MAM = 


zatem Sg A „ po przemianie skręcenie—0,3266 9 
„ Jg rafinozy e » » 0,9598 R 
SÉ ZA A >; przed przemianą - 1,85 R. 


Co się zaś tyczy cukru przemienionego, to czyniąc wybór 
pomiędzy licznemi wartościami jakie rozmaici badacze podają 
odnośnie do tego ciała, dla ap, możemy przyjąć tę, którą zna- 
lazł Herzfeld, a także i Soxhlet, a. m. up = — 20,65 (przy 
209 ©.), z czego wypływa, że spółczynnik skręcenia, w poró- 
wnaniu ze skręcalnością rafinozy, wynosi dla cukru przemie- 
nionego 0,3103. Wartość ta jest tem bardziej prawdopodo- 
bną, iż według zrównania C4+Hs40,, + H, O = 20,H,405, 
26,048 g sacharozy odpowiada 27,419 g cukru przemienione- 
go. Że zaś 26,048 g sacharozy, daje po przemianie, według 
Herzfeld'a, skręcenie — 32,66, przeto, 26,048 g cukru prze- 
mienionego powinno dać skręcenie —31,03. Można tedy na 
„zasadzie tego przyjąć, że N% cukru przemienionego wywołu- 


3) Por. zesz. majowy „Przegl. Techn.“ zr. b. 
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je skręcenie —0,3103 N. Zatem, jeżeli bezpośrednia polary- 
zacya dała P, zaś dokonana po przemianie —7P,, to 


P= 8+ 1,85 R — 0,3108 N (1) 
Pa — 0,3266 + 0,9598 — 0,3103 N . (2). 
Rozwiązując zrównania powyższe otrzymujemy: 
| _ 0,9598. P— 1,85 P—0277 N (1) 
1,565 š 
aż P— S F 0,3103 N ; . (ID. 


1,85 


Znając ilość rafinozy, można oznaczyć skręcenie wywołane 
przez sacharozę, i cukier przemieniony, które wynosi : 
K=P— 18 R. 


Liczba K, służy za podstawę do obliczenia stosunku sacharozy 
do cukru przemienionego, aby mieć możność oznaczenia tego 
ostatniego, w sposób podany powyżej, przy użyciu tablicy 
Żulkowskiego, 

Wiarogodność tych wzorów, sprawdzoną została do- 
świadczalnie. W tym celu, poddano przemianie, według prze- 
pisu Herzfeld'a, 13,024 g białej mączki krystalicznej, zawie- 
rającej 99,7% sacharozy, 0,14 wody i 0,08 popiołu. Płyn, po 
dopelnienin do 100 cm? i zobojętnieniu sodą, polaryzował 
przy 20” ©. —16,8 , co dowodzi, że cała ilość sacharozy za- 
mienioną została na cukier przemieniony. 50 cm3 płynu, wa- 
żyły 52,448 g. Ponieważ 100 o? zawierały 13,024 g sacha- 
rozy == 13,718 cukru przemienionego, zatem, w 50 cm? czyli 
52,448 g znajdowało się go 6,8595 g — czyli, 15,808 roztworu 
zawierają 2 g cukru przemienionego ; tyle też powtórnie od- 
ważono. Do tego, dodano 1,767 g rafinozy krystalicznej, któ- 
ra pozostawała poprzednio, w ciągu 3 tygodni, nad stężonym 
kwasem siarczanym. Ilość ta odpowiada 1,5 g rafinozy bez- 
wodnej.—Do mieszaniny poprzednich dwóch ciał, dodano je- 
szcze 23,069 g tej samej mączki białej, zawierającej zatem 
23 g sacharozy, 

trzymano więc : 
23,069 g mączki krystalicznej 
15,303 g rozczynu cukru inwertow. 
1,767 g rafinozy krystalicznej 
9,861 
50,0 g syropu, zawierającego 
23 g sacharozy. czyli 46% 

1,5 g rafinozy . A 3% 

2 g cukru przem. . . > 4g. 
Polaryzacya bezpośrednia, tak przygotowanego syropu, 
dała -+ 50,3 ; polaryzacya po przemianie — 13,4. Z drugiej 
strony, W celu oznaczenia cukru przemienionego, rozpuszczo- 
no 20 g syropu w 200 cm*; wzięto z tego 50 cm? odpowiada- 
dających 5 g, do oznaczenia cukru przemienionego płynem 
Fehling a; ilość miedzi metalicznej wynosiła 0,377 g, skąd 
N == 3,55. Podstawiając zamiast P, P, i N we wzory Ii LI, 
znalezione ilości, otrzymujemy A = 46,06; Æ = 2,90. Bio- 
rąc zatem K, znajdujemy / = 4,02 , przeliczając zaś powtór- 
nie wzory I, II, otrzymujemy S= 46,004 
2,998. 

Jan Wortman. 


Przybliżone oznaczanie zawartości rafinozy. To krok 
wstecz — powie może czytelnik „Przeglądu Technicznego*, 
spotykając się z notatką pod tym tytułem, po artykule p. Mi- 
chalskiego (zeszyty marcowy, kwietniowy i majowy z r. b.), 
który podaje dokładne metody oznaczania rafinozy w obec 
cukru. Zapewne, ale nie dość jest mieć dokładną metodę 
oznaczenia pewnego ciała, — trzeba jeszcze módz ją wyko- 
nać. Otóż, z możnością tą liczyć się musimy, z uwagi na 
skromne urządzenia naszych pracowni fabrycznych. Wiado- 
mo, że dokładne metody chemii cukrowniczej z lat ostatnich, 
dadzą się z trudnością stosować w naszych pracowniach che- 
micznych. Zarówno sposób Herzfelfa oznaczania cukru 
przemienionego, jak i metody oznaczania rafinozy, wyma- 
gają zachowania warunków, wprost niemożliwych dla nas 
w większości wypadków. Niemożność utrzymania stałej tem- 
peratury podczas polaryzacyi, udaremnia całą pracę podjętą 
w celu oznaczenia rafinozy. Może więc, przyda się niejedne- 
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mu, sposób przybliżonego oznaczania rafinozy, zalecony przez 
Scheiblera i stosowany w roku zeszłym przez przysięgłych 
chemików niemieckich; podany on został na zeszłorocznem 
walnem zgromadzeniu cukrowników niemieckich (Z. d. V. 
1888. 644). 
Wiadomą jest rzeczą, że mączki, zawierające rafinozę, 
polaryzują za wysoko, tak, że po odjęciu od 100. sumy zło- 
żonej z procentowych zawartości cukru, wody i popiołu, 
otrzymujemy na niecukry organiczne nic lub bardzo mało. 
Jeżeli zaś przyjmiemy z Scheibler on, że zawartość niecu- 
krów organicznych jest zwykle równą zawartości popiołu 
i pamiętać będziemy o tem, że oznaczając skręcenie cukru 
trzcinowego przez 1, otrzymamy jako cyfrę wyrażającą skrę- 
cenie rafinozy 1,5663, to naówczas ułożymy łatwo dwa zró- 
wnania dające szukane wielkości. I tak np. mączka żółta 
polaryzuje 90,3; w niej 5,74 wody i 3,03 popiołu. Przyjmuje- 
my, że niecukier organiczny = 3,08; to 5,74 + 3,03 + 8,03 
= 11,80, a więc (H oznacza cukier trzcinowy, y—rafinozę): 
Hy = 88.20 oraz 
1 H =+ 1,5663 y = 90,30 zkąd: 
y = 11 i H = 84,49. 
Czyli, skład przybliżony będzie: 
Wody wide asn c, 014 
Popiołu . . . Ze 
Niec. organ. . . 8,08 
Cukru trzcin. . . 84,49  polaryzuje 84,49 
Rafinozy. . « «. 3,11 S 5,81 
100,00 d 90,30 


K. Chrząszczewski. 


Sprawozdania z czasopism cukrowniczych. 


"Wielce interesują wszystkich, tak bardzo reklamowane 
nowe tężnie systemu Yaryam'a, które opisywał na zebraniu 
kijowskiem p. 7ołpygin.—Tężnie te, zbudowane są podobnie 
do obecnie używanych, lecz umieszczają je na ramie żela- 
znej, leżącej 6 stóp po nad podłogą, na kolumnach żelaznych. 
Takie umieszczenie tężni, ułatwia dostęp i obsługę zaporów 
i kurków. jest zaś ono możliwem ze względu na mniejszą 
objętość i wymiary tężni. Każda tężnica składa się Z syste- 
mu rurek pomieszczonych w rodzaju kotła, otwierających się 
do oddzielnych komór z przegrodami właściwego ustroju. 
Para działa zewnątrz rurek, zaś sok wprowadza się pompą 
najprzód w rurki Li tężnicy, regulując tak zaporami, aby 
sok zajmował tylko 1/,, poprzecz. przekroju rurki. Zasilanie 
rurek musi być jednakowe; sok gotujący się, rozlewa się po 
rurkach cienkiemi warstwami i doszedłszy do przeciwnego 
końca, wlewa się do oddzielnej komory; wydzielająca się pa- 
ra. przechodzi przy pomocy przegródek do drugiej tężnicy 
i otacza rurki odparowujące i t. d. Rozrzedzenie powietrza 
następuje w skutek działania pompy powietrznej i sok stę- 
żony wypompowywa oddzielna pompa.— Ponieważ sok odpa- 
rowywa się w cienkich warstwach, przeto znajduje Się on 
w każdej tężnicy tylko w ciągu 1'/, minuty. — Przymioty 
przypisywane tym tężniom, są właściwością wszystkich te- 
zm, a w obec braku wyników prób praktycznych, zachodzi 
obawa czy w takich tężnicach sok przypalać się nie będzie. 

Fr. Rassmus poleca swoje tężnie systemu Millera, 
różniące się tem, że każda tężnica zawiera wewnątrz po 3 
lub więcej odparnic, umieszczonych jedna nad drugą, składa- 
jących się z rurek ogrzewanych parą. Sok w cienkiej war- 
stwie leży na rurach i wciąż przechodzi w kierunku od od- 
parnicy górnej do dolnej. Działanie tych tężni ma być bar- 
dzo spotęgowane, czego dowiodło w ubiegłej kampanii mie- 
rzenie wody zgęszczonej. Tężnie te mają się zalecać wielką 
działalnością na 1 m? powierzchni, oszczędnością urządzenia 
i zabezpieczają od strat. Czynnemi były w cukrowniach 
Schwittersdorf, Osmarsleben, Radegast, Schafstadt, Tschau- 
chelwitz i Neustadt. 


Inż. Ad. Svorcik zbudował nową tężnicę, patentowaną 
przez fabrykę maszyn Marky, Bromowsky i Schulz w Pra- 
dze czeskiej, która ma być wolną od braków właściwych tę- 
żniom z rurami leżącemi i stojącemi. Tężnice te mają rury 
4 m długie, 50 mm w świetle, i tak urządzone, że posiadają 
największą powierzchnię sokową, najmniejszą wysokość słu- 
pa soku i zawartości soku oraz najdłuższą drogę parową iso- 
kową. Rury czyszczą się bez wyjmowania; skutek tych wy- 
parnic jest bardzo wielki. — Przyrządy są prawie całkowicie 
wypełniane rurami i dla tego znacznie są mniejsze. — Go- 
towanie jest spokojne i nie ma porywania soku. — Tężnie te, 
mają być niezadługo czynne w jednej z cukrowni czeskich. 

(Z. f. Z. in B. J. XIII. str. 91/2). 


Felix, dyrektor cukrowni Sermaize (Marne) podwyż- 
sza działalność trojaków w ten sposób, że wsysa część par 
sokowych z pierwszego działu, ściska je (komprymuje) i zno- 
wu wtłacza do rur ogrzewalnych tegoż działu; pozostałe 
pary sokowe idą jak zwykle do drugiego działu. 

(Journ. d. f. de suc. 1888, N. 43). 

Wielu utrzymuje, ze wapno dodawane do soku w pro- 
szłeu, działa dwa razy silniej aniżeli pod postacią mleka, 
czyli innemi słowy, używając wapna w postaci proszku, mo- 
żnaby używać go o połowę mniej, przez co zyskiwałoby się 
na gazie saturacyjnym, na rozcieńczeniu it. p. Wiele cu- 
krowni wprowadziło ten sposób oszczędnej saturacyi. Karlik 
jednakże, ma wątpliwość co do tego cudownego działania su- 
chego wapna i robił próby porównawcze. Porównywał soki 
z dodatkiem 14% suchego wapna i 3% mleka wapiennego, 
przy innych tych samych warunkach, i przekonał się, że soki 
z połową wapna (w stanie suchym) były więcej jak dwa ra- 
zy słabiej odbarwione od soków z podwójną ilością wapna 
(w postaci mleka). 

(Z. f. Z. in B. 1889. H. 3). 

Technolog M. Wasiljew, na zasadzie badań i obserwacyi 
roboty na dyfuzyi sposobem Turkiewicza, dochodzi do prze- 
świadczenia, że sposób ten jedynie przyśpiesza robotę na dy- 
fuzyi i może być używanym tylko w razach nadmiernego 
urodzaju buraków lub psucia się takowych, jeżeli, ma się ro- 
zumieć , inne stacye na to pozwalają. W zwykłych zaś wą- 
runkach, powoduje on znaczne straty w wymoczynach i wo- 
dzie odpływowej, a prócz tego, sok dyfuzyjny jest rzadszy 
i czystość jego prawie się nie różni od normalnego.— Więk- 
sze straty na dyfuzyi i większe zużycie paliwa, przemawiają 
na niekorzyść tego sposobu. 

(Kij. Zap. 1889. N. 9) 

Dyrektor cukrowni romanowskiej p. Alopeus, zbudował 
skraplacz, odznaczający się tem, że nigdy nie przerywa skra- 
plania, daje wodę gorąca przy zupełnem zgęszczeniu par, 
prawie bez zawartości amoniaku, — nie daje osadów w pom- 
pach powietrznych, i oszczędza klapy gumowe. Rzeczony 


skraplacz jest tani, dogodny do obsługi, i w warsztatach . 


każdej cukrowni z łatwością może być zrobiony, stosując go 
do wielkości powierzchni ogrzewalnej i średnicy rur do pom- 
py i tężnie. — Skrzynka z blachy żelaznej, posiada na dnie 
górnym dwie kolumny, dno zaś dolnego, dwie rury ba- 
rometryczne. Para z tężnic wchodzi rurą pierwszej ko- 
lumny , — następnie, przechodzi przez skrzynkę i drugą 
kolumnę, z której idzie do pompy powietrznej. W kolumny 
wtryskuje się woda za pomocą rur dzinrkowanych idących 
zgóry i w poprzek kolumn. Kolumna 1-sza jest szerszą od 
drugiej, zaś skrzynka na której stoją, poprzedzielaną jest 
firankami naprzemianległemi, nie dochodzącemi do den. Pod- 
czas gotowania, puszcza się wodę przez wszystkie natryski, 
a następnie, przymyka natryski w pierwszej kolumnie, w sku- 
tek czego, ciepłota w pierwszej kolumnie zwiękza się, amo- 
niak nie jest absorbowany i czysta woda gorąca odchodzi 
pierwszą rurą barometryczną; w drugiej kolumnie, pary stu- 
dzą się i skraplają i drugą rurą barometryczną odchodzi wo- 
da letnia zawierająca amoniak. VP. 
(Kij. Zap. 1889. N. 3). 


— oola ka 
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